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Nel  100-i  esponendo  i risnltuti  delle  mie  ricerche  snlf^sj^er- 
gillus  famiqatus  *,  eseguite  metodicamente  nei  diversi  mesi  del- 
r anno  e su  campioni  isolati  volta  per  volta,  concludevo  che 
l’attivitii  tossica  di  (piesto  ifomiceta  è in  rapporto  colle  stagioni, 
avendo  esso  presentato  delle  fasi  di  massima  o di  minitna 
tossicità  molto  analoghe  alle  fasi  periodiche  di  riposo  e di 
attività  che  si  osservano  normalmente  nei  vegetali  in  genere. 
Siccome  però  il  massimo  di  tossicità  1’  avevo  ottenuto  nella  pri- 
mavera ed  estate  coltivando  il  parassita  a temperatura  ambiente, 
mentre  il  minimo  1’  avevo  osservato  nell’  inverno  anche  coltivan- 
dolo alla  temperatura  che  corrisponde  a quella  del  suo  optimum 
di  sviluppo;  cosi  facevo  notare  come  la  sopra  detta  periodicità 
tossica  di  questo  aspergillo  fosse  anche  indipendente  dalle  con- 
dizioni di  temperatura  più  favorevoli  pel  suo  stesso  sviluppo. 

Spiegavo  per  ciò  il  fenomeno  delk  periodicità,  mettendolo 
in  rapporto  con  tutto  quel  complesso  di  fenomeni  naturali  che 
sono  propri  delle  varie  stagioni;  senza  escluderne,  ben  inteso, 
la  temperatura,  che  da  sola  nel  periodo  di  riposo  invernale, 
anche  quando  corrisponda  all’ disviluppo  del  parassita, 
ripeto,  era  apparsa  insufliciente  a riattivare  l’attività  tossica  del 
medesimo  al  punto  da  far  mascherare  il  fenomeno  della  periodicità. 

A risultati  analoghi  sono  arrivato  o.o\V Aspergillus  Ochraceus 
col  mio  Aspertjìllus  varians  **  e con  un  Aspergillo  bruno  gigante 

< (.fili.  Le  |)ro|iriel:i  tofssirlie  t\i‘W  ^4  sfierf^illus  fumi^atns  in  rappotlo  eolie 
(l(  ir  anno.  Z<e"ler.\  f!eilr<ii;e  zur  fniifi.  Anni.  u.  zar  allgem.  Palli.  1904. 
Vedi  alitile:  Hirista  .t/ier.  di  l'renialria.  XXX.  190L 

- Id.  Pillerà  lossien  dell’  Aapergillits  Ochraceus  e suo  rapporto  eoll’elio- 
log  a dejla  pell.igra.  lUiisIn  sprr.  di  l'renialria.  V'ol.  XXXI.  190.'). 

'*  LI-  IL  'ina  nuova  specie  di  Asj>.  l'aiians.  Id.  id.  Voi  XXXI,  190.5. 
Id.  l.lier  l'ine  urne  Ari.  von  Asv.  / nrians  ecv.  Zicaìer'  s Jieitriìee  ecc. 
XXXIX,  ilil.  1900. 

^ Id.  Di  (III  Aspergillo  bruno  gigante  ecc.  lUi'ista  sneiim.  di  Freniatria. 
Voi.  XXXIII.  1907. 


4 


i quali  tutti  durante  1’  inverno  hanno  dato  una  tossicità  minima, 
rispetto  alla  primavera  ed  estate,  per  quanto  nella  suddetta  sta- 
gione sieno  stati  coltivati  a una  temperatura  artificiale  che  corri- 
spondeva a quella  del  loro  optimum  di  sviluppo. 

In  seguito,  in  base  ai  risultati  avuti  con  6l  cainj)ioni,  di 
1 6ìiicilliuvi  yluucum^y  coltivati  seinjjre  sopra  un  mezzo  nutritivo 
costante  e per  circa  due  anni  consecutivi,  dimostravo  come  anche 
questa  specie  di  ifomiceta,  i penicilli  verdi,  analogamente  agli 
aspergini,  presentassero  nella  loro  attività  tossica  delle  fasi 
periodiche  massime  e minime  in  rapporto  colle  condizioni 
naturali  esteriori,  colle  stagioni.  Le  fasi  di  tossicità  minima  corri- 
sposero però  (nel  nostro  clima)  in  questo  caso  non  solo  aH’iuverno, 
ma  anche  all’estate;  mentre  le  fasi  di  tossicità  massima  corrisposero 
alla  primavera  e all’  autunno.  Una  notevole  diversità  tra  il  potere 
tossico  dell’  autunno  rispetto  a quello  deH’inverno  la  notai  anche 
in  altri  17  campioni  di  penicilli  provenienti  dalla  Germania  del 
Nord  *,  Per  tutte  queste  muffe  feci  poi  notare  come  durante  le 
diverse  epoche  dell’anno  presentino  spesso  modificazioni  notevoli 
anche  nel  loro  potere  croniogeno. 

Più  tardi  poi  da  una  nuova  serie  d’esperienze  risultava  che 
i penicilli  mantengono  questa  periodicità  tossica  anche  qualora 
vengano  coltivati  sopra  mezzi  nutritivi  di  svariata  natura,  dai 
più  adatti  ai  più  disadatti  pel  loro  sviluppo  Infatti  i penicilli 
durante  1’  inverno,  anche  alla  temperatura  che  corrispondeva  al 
loro  optimum,  hanno  presentato  una  tossicità  inferiore  che  nella 
primavera  e autunno,  tanto  se  coltivati  sopra  liquido  di  Raulin, 
mais,  frumento,  quanto  se  coltivati  su  patate,  limoni  ecc. 

A conclusioni  presso  che  eguali  alle  mie  è giunto  in 
seguito  M,  Otto^,  sperimentando  con  diversi  campioni  di  Asper- 
gillus  fumigatns  e Penicillium  glaucum. 

1 Ceni,Ueber  <len  biolof'isclien  Cyclus  der  (jnìnen  P<!nicillicn  in  Bezug  auf 
die  Pellagra-endemie  und  mil  besomlerer  Herueksielitigun  ilirer  loiisrlieii  \ irkuiig 
bei  den  versebiedenen  lalireszeilen.  Z^ie^ler'  s lìeitriif^e  zur  pathol.  Anat.  ecc. 

XXXIX  Bd.  H»00. 

Id.  Sul  ciclo  biologico  del  penicilli  verdi  ecc.  Hivista  sper.  di  FreniaC. 

Voi.  XXXII.  1906. 

2 Id.  Sul  potere  tossico  di  alcune  umile  germaniclie  ecc.  liifista  sper.  di 
Freniatria  Voi  XXXIII.  1907, 

3 Id.  Sui  tossici  pellagrogeiii  in  rapporto  colle  diverse  sostanze  alimentari 
e colle  stagioni.  Idem  1907. 

t Otto.  Il  Ueber  die  Giftwirkung  einiger  stamme  von  AsperpUtus  fitmip. 
und  Peniciltum  ulaucum  nebst  einigeii  Henierkungen  iiber  Pellagra  ».  Xeilschr. 
f.  Klinisclie  Alediziri.  Iki.  59  j II.  2/1, 
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Risultati  che  depongano  per  una  periodicità  del  potere  tos- 
sico delle  muffe  pellagrogeue  li  ottenni  anche  colle  Isarie  e 
coi  Citromiceti  *,  ricorrendo  sempre,  come  nelle  precedenti 
ricerche,  agli  estratti  alcoolici  iniettati  negli  animali. 

Alle  stesse  conclusioni  infine  sono  arrivato  ancora  sia  sornmi- 
nistrando  direttamente  agli  animali  (polli)  del  mais  avariato  * per 
un  lungo  periodo  di  tempo,  sia  somministrando  loro  delle  sostanze 
alimentari  di  diversa  natura  e infettate  artificialmente  con  Peni- 
cillium  glaucum^.  NeH’uno  e nell’altro  caso  gli  animali,  durante 
specialmente  la  primavera,  presentarono  i fenomeni  caratteristici 
della  pellagra  sperimentale  già  descritta  dal  Lombroso;  mentre 
nell’  inverno  riacquistarono  le  loro  condizioni  primitive  di  polli 
sani,  pur  continuando  ad  alimentarsi  con  sostanze  infette. 

Il  Gosio  e la  sua  scuola  ( Paladino  e Ti raboschi),  negando 
a priori  ogni  periodicità  tossica  delle  muffe  pellagrogene,  mossero 
varie  critiche  e obiezioni  sopra  tutto  ai  metodi  di  tecnica  da  me 
seguiti  nelle  sopra  ricordate  ricerche  e il  Paladino  in  una  nota 
recente  ^ con  un  sistema  di  calcoli  tutto  suo  speciale  e con  cifre 
fantastiche  che  son  ben  lungi  dal  corrispondere  al  vero,  arrivò 
perfino  a dedurre  dai  risultati  stessi  delle  mie  esperienze  delle 
fasi  periodiche  inverse  a quelle  da  me  sostenute.  A queste 
critiche  e obiezioni  ho  però  risposto  altrove  e credo  in  modo 
esauriente 

Dirò  infine  che  secondo  il  Paladino  V optimum  di  tempe- 
ratui'a  per  lo  sviluppo  di  una  muffa  non  corrisponde  a quel- 
Voptimum  di  temp.  per  l’elaborazione  dei  tossici;  inoltre  secondo 
questo  A.  la  temperatura  sarebbe  1’  unica  causa  esteriore  che 
può  agire  sulla  attività  tossica  nelle  varie  stagioni  ®. 

(.Qualunque  sia  ora  la  vera  e ultima  causa  del  fenomeno 
della  periodicità  delle  muffe;  dovendo  io  qui  limitarmi  ai  peni- 


t Ceni.  Di  alcune  muffe  velenose  in  rapporto  coll’ eliologia  della  pellagra. 
jftti  della  Società  di  Palolof’ia.  IV“  riunione.  Pavia  1906.  Vedi  anche;  Alti 
del  ìli.  Compresso  Pellni’rologico.  Milano  (906. 

2 Id.  Nuove  ricerche  sulla  pellagra  nei  polli,  /iivista  sper.  di  Freniatr. 
V'ol,  XXX.  1904. 

3 Id.  Sulla  pellagra  sperimentale  nei  polli  con  particolare  riguardo  alla 
natura  delle  sostanze  alimenlari  ecc.  Idem.  id.  Voi.  XXXIV.  1908. 

^ I aladino.  I.e  stagioni  dell’anno  e i veleni  delle  muffe.  Hivista  sperim. 
di  Freiiinliia . Voi.  XXXIV.  (908. 

5 <,eni.  I veleni  delle  inulfe  pellagrogene  ecc.  idem.  Id.  id.  1908. 

0 Paladino.  Nel  campo  della  etiologia  della  pellagra.  Idem.  XX  XIII.  1907 
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cilli,  faccio  notare  come  nella  mia  pubblicazione  sopra  ricordata 
sul  loro  ciclo  biologico  iti  rajtporto  colle  stagioni,  venivo  già  intanto 
a dimostrare  come  tutte  le  varietà  di  questa  specie  di  ifomiceti, 
contrariamente  a quanto  si  era  ammesso  tino  allora,  si  debbono 
con  molta  probabilità  ritenere  egualmente  ctiptici  di  elaborare  dei 
tossici  specitìci.  La  distinzione  <li  varietà  tossiche  e atossiche  non 
era  più  possibile,  giacché  tutti  i campioni  d:i  me  studiiiti  durante 
il  periodo  di  due  anni  si  erano  dimostrati  tossici.  Questi  però  non 
si  erano  mantenuti  tossici  in  modo  eguab:  jter  tutto  il  periodo 
d’osservazione;  ma  tutti  indistintamente  avevano  presentato  delle 
notevoli  oscillazioni,  caratterizzate  dii  ftsi  in  cui  raggiunsero  il 
massimo  di  tossicità,  intercalate  da  fasi  più  o meno  lunghe  in 
cui  la  loro  tossicità  era  minima  o scompariva  del  tutto,  non 
ostante  che  il  mezzo  colturale  fosse  sempre  stato  mantenuto 
scrupolosiiTuente  costiinte. 

I risultati  di  quelle  mie  ricerche  mi  permettevano  inoltre 
di  affermare  che,  contrariamente  a quanto  io  stesso  avevo  prima 
ammesso  col  Resta,  non  era  neppure  più  possibile  la  distinzione 
di  varietà  penicillari  capaci  di  dare  dei  tossici  d’  azione  ecci- 
tante e convulsivante  e di  varietà  capaci  invece  di  dare  dei 
tossici  d’  azione  deprimente  e paralizzante;  giacche  la  massima 
parte  dei  campioni  da  me  studiati  aveva  elabora, to,  nei  diversi 
periodi  d’  os.servazione  e in  modo  spesso  alternativo,  ora  dei 
tossici  d’  azione  eccitante  ora  dei  tossici  d’  azione  deprimente, 
come  già  avevo  osservato  anche  nel  mio  aspergillo  varinns. 

La  tossicità  0 la  innocuità  dell’  ifomiceta,  come  la  natura 
fisiologica  diversa  ed  op[)Osta  del  tossico  elaborato,  concludevo 
quindi,  non  sono  legati  alla  varietà  del  fungo,  ma  bensì  a con- 
dizioni speciali  in  cui  esso  si  trova  e che  sono,  come  dissi  più 
sopra,  in  rapporto  in  gran  parte  almeno  colle  condizioni  esteriori 
inerenti  alle  stagioni  dell’  anno. 

Considerato  ora  il  valore  della  questione  in  generale  nella 
pellagra  e considerata  ancora  la  grande  importanza  che  i penicilli 
venli  hanno  nell’etiologia  di  questa  malattia,  ho  creduto  opportuno 
continuare  le  mie  ricei'che  }»er  altri  due  anni  consecutivi  (l90b-07) 
coi  sopra  detti  Gl  campioni,  attenendomi  agli  stessi  metodi  di 
tecnica  seguiti  nei  due  anni  precedenti.  In  seguito  ai  penicilli  in 
esame  ne  aggiunsi  altri  3 campioni  e tutte  le  esperienze  furono 
ripetute,  come  i^rima,  facendo  sviluppare  le  mufle  a temperatura 
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ambiente  nelle  stagioni  calde  o parte  a tempoj'atura  ambiente  o 
parte  alla  stufa  a 19°  nella  stagiono  fredda. 

Kspongo  ora  sen/f  altro  T esito  delle  mie  ricerche,  tanto 
delle  nuove,  quanto  delle  precedenti  e già  ria.ssunto  nella  nota 
preventiva  sopra  citata.  Siccome  i>oi  solo  dall’esame  minuto 
dei  risultati  <lei  singoli  campioni  penicillari  si  j)uò  formarsi  una 
idea  esatta  dell’  alternarsi  dello  fasi  di  attività  tossica  massima 
e minima  o del  passaggio  dalla  produzione  dei  tossici  d’  azione 
diversa  ed  opposta,  così  credo  opportuno  trascrivere  le  espe- 
rienze singole,  campione  per  campione,  per  tutto  il  periodo 
d’osservazione,  cioè  dal  1904  a tutto  il  1907. 

Trattandosi  però  di  numerose  esperienze  mi  limiterò  a 
un’esposizione  molto  riassuntiva,  tenendo,  per  ciò  che  riguarda  i 
risultati  della  tossicità  degli  estratti  colturali  inoculati  negli 
animali,  il  sistema  seguente: 

Alla  data  d’  ogni  singola  es])erienza  e precisamente  dell’epoca 
in  cui  fu  eseguita  la  seminazione  della  muffa  dalla  coltura  madre 
(vedi  particolari,  memoria  precedente)  sul  liquido  Raulin  in 
capsule  Thindall,  faccio  seguire  1’ indicazione  delle  condizioni 
di  temperatura  in  cui  la  coltura  si  è sviluppata  o subito  dopo 
l’esito  ottenuto  deU’iuiezione  dell’ estratto  alcoolico  colturale  negli 
animali  (cani  o cavie).  L’esito  dell’ iniezione  quando  è netta- 
mente positivo,  cioè  quando  detmunina  dei  gravi  e tijiici  fenomeni 
d’  avvelenamento,  di  solito  seguito  a breve  distanza  dalla  morte 
degli  animali,  è segnato  colle  lettere  maiuscole  T o D a seconda 
della  natura  dei  sintomi  avuti,  vale  a dire,  a seconda  che  il 
tossico  si  è mostrato  d’  azione  eccitante  e convulsivante  op- 
pure si  è mostrato  d’  azione  deprimente  e jiaralizzante. 

Nei  casi  in  cui  i fenomeni  d’  intossicamento  furono  lievi, 
transitori  e poco  caratteristici,  alle  lettere  'P  o D,  indicanti, 
come  sopra,  il  carattere  predominante  dei  sintomi  d’  intossica- 
mento, faccio  seguire  la  lettera  minuscola  1.  1 casi  infine  in  cui 
r iniezione  nell’  animale  rimase  del  tutto  innocua  sono  seguati 
colla  cifra  0. 

All’  esito  del  potere  tossico  faccio  seguire  j>oi  quello  della 
reazione  fenolica  al  percloruro  di  ferro  (metodo  Di-Pietro), 
che  nei  casi  positivi  distinguo  in  reazione  intensa,  mediocre  e 
lieve,  a seconda  del  grado  della  reazione  stessa  che  va  dal  color 
bleu  cupo  al  verde  oliva  chiaro.  I casi  negativi  sono  segnati 
colla  cifra  0. 
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Infine  faccio  seguire  per  ciascun  caso  il  risultato  delle  osserva- 
zioni sui  caratteri  dei  colori  del  feltro  e della  superficie  inferiore 
della  patina,  non  die  sull’odore  emanato  della  coltura  stessa. 

RIASSUNTO  DELLE  ESPERIENZE  ESEGUITE  COI  SINGOLI 
CAMPIONI  DI  PENICILLI. 


N.  1.  Penicillum 
8 Febbr.  1904  - 

» id.  » - 

12  Aprile  > 

20  Noveni.  » 

16  Diceni.  » 

» id.  » - 

27  Genn.  1905  - 

» id.  » - 

23  Giug.  » 

30  id.  * 

15  Settcm.  * 

22  Novein.  » 

25  Genn.  1906  - 


glanciim,  isolato  dall’  atmosfera  il  1 Gennaio  1904. 
Coltivato  a temperatura  ambiente  tossicità  ~ T. 
Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro  verde  scuro.  Su- 
perficie inferiore  bianca.  Odoro  muffa. 

Coltivato  a 19“  toss.  = T.  Reaz.  fenol.  mod.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore  muffa. 
Coltivato  a temperatura  ambiente  tossicità  = T.  Reaz. 
fenolica  intensa.  Feltro  verde  scuro.  Superficie  infer. 
bianca.  Odore  muffa  forte. 

19  ’ toss.  = T.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde  grigio- 
chiaro.  Superficie  infer.  bianco-rosea.  Odore  muffa. 
Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve. 
Feltro  verde-grigio.  Superficie  infer.  bianco-sporco. 
Odore  muffa  lieve. 

19“  toss.  ==  T.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde-grigio. 

Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor  muffa  lieve. 
Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenol.  lieve. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca-rosea. 
Odore  muffa  lieve. 

19“  toss.  — T.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde-scuro. 

Superficie  inferiore  bianca-rosea.  Odore  muffa  lieve. 
Temper.  ambiente  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea- 
carnosa.  Odor  di  lampone. 

Temper.  ambiente  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea- 
carnosa.  Odor  di  lampone. 

Temper.  ambiente  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve. 
Feltro  verde-cinereo-scuro.  Superficie  inferiore  bianco- 
rosea. Odore  muffa. 

19“  toss.  = D.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde-bleuastro. 
Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odore  aromatico 
gradevole. 

19“  toss.  = T.l.  R'-az,  fenol.  intensa.  Feltro  verde- 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odore 
aromatico  gradevole. 
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30  Aprile  1907 

1 2 Magif . * 

22  Luglio  » 

29  Sette  m.  * 

18  Dicein.  » 

» id.  » 

2-6  Apr.  1907 


19°  tosa.  = I).  Heaz.  feiiol.  intensa.  Feltro  verde  grigio- 
ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odore  aro- 
matico gradevole. 

Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
J'eltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole. 

Temper.  ambiente  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole. 

Temper.  ambiente  to.ss.  — T.  Reazione  fenol.  mediocre. 
Feltro  verde  scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole. 

19  ’ toss.  = T.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde-chiaro. 

Superficie  inferiore  bianca.  Odore  muffa. 

Temper.  ambiente  to.ss.  = 1).  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  verde-chiaro.  Superficie  infor.  bianca.  Inodore. 
(Cresce  male). 

Temper.  ambiente  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve. 
Feltro  grigio-ferro.  Superf.  infer.  bianca.  Od.  muffa. 


N.  2.  Penicilluin  glnucum  isolato  il  6 Gennaio  1904  dall’  atmosfera. 


21  Genn. 

> id. 

26  Febbr. 
3 Marzo 
7 A^os. 

20  Nov. 

27  Genn. 

> id. 


1904  - Coltivato  19',  tossicità  = 0.  Reazione  fenolica  in- 

ten.sa.  Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  inferiore 
bianca.  Odor  muffa. 

* - Coltivato  temper.  ambiente  tossicità  = 0.  Reazione 

fenolica  = 0.  Peltro  verde  grigio-scuro.  Superficie 
inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

» - Temperatura  ambiente  tossicità  = 0.  Reazione  feno- 

lica = 0.  Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  infe- 
riore biajica.  Odor  muffa 

» - Temperatura  ambiento  tossicità  = 0.  Reazione  feno- 

lica = 0.  Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  inferiore 
bianca.  Odor  muffa. 

* - Temperatura  ambiente  tossicità  = T.  Reazione  feno- 

lica = 0.  Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  infe- 
riore bianca.  Odor  muffa. 

* - a 19  toss.  = T.  Reaz.  fenol.  mediocre.  Feltro  verde 

cinereo-chiaro.  Super,  inferiore  bianca.  Odor  tartufo. 

1905  - a 19  ■ to.s3.  = 0.  Reaz.  fenol.  lieve.  Feltro  verde-scuro. 

Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

» - Temper.  ambiente  toss.  ™ 0.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco  rosea. 
Inodoro. 


IO 


6 Apr. 


12  Giug. 


23  id. 


25  Agos. 


15  Sett. 


22  Nov. 


1905  - Temper.  ambiente  toss.  = T.l.  Reazione  fenoliea  = 0. 

Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odoro 
lieve  di  muffa. 

* - Temper.  ambiente  toss.  = 1).  Reazione  fenoliea  intensa. 

Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa  forte. 

» - Temper.  ambiente  toss.  -=  T.  Reaziojie  fenoliea  = 0. 

Peltro  verde  grigio-scuro.  Superlicie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa  forte. 

» - Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenoliea  = 0. 

Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa  forte. 

» - Temperat.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenoliea  me- 

diocre. Feltro  veide  grigio-scuro.  Superficie  inferiore 
bianca.  Odor  muffa  forte. 

» - 19®  toss.  = T.  Reazione  fenoliea  = 0.  Feltro  verde 


25  Genn. 

30  Apr. 
22  Lugl. 

29  Sett. 

13  Dicem 

> id. 

26  Agos. 


chiaro-blenastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
lieve  muffa. 

1906  - 19  toss.  = T.l.  Reazione  fenoliea  intensa.  Feltro 

verde-terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odoro 
aromatico  gradevole. 

» - 19'’  toss.  = T.  Reazione  fenoliea  intensa.  Feltro  verde- 

terreo. Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odor  muffa. 
» - Temper.  ambiente  to.ss.  = 0.  Reazione  fenoliea  — 0. 

Feltro  verde  grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odore  muffa. 

» - Temp.  ambiente  to.ss.  = T.  Reazione  fenoliea  intensa. 

Feltro  verde  grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa. 

» - 19®  toss.  --  D.  Reaz.  fenol.  = 0.  Feltro  grigio-chiaro. 

Superfice  inferiore  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 
» - Temp.  ambiente  toss.  = D.  Reazione  fenoliea  — 0. 

Feltro  grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

1907  - Temper.  ambiente  toss.  = D.  Reazione  fenoliea  lieve. 

Feltro  grigio-chiaro.  Sup.  infer.  bianca.  Odor  muffa. 


N.  3.  Penicilìum  glaucum  isolato  5 Aprile  1904  da  farina  di  mais. 

15  Apr.  I9d4  - Coltivato  temperat.  ambiente  tossicità  — 0.  Reazione 
fenoliea  = 0.  Feltro  verde-celeste.  Superficie  infer. 
bianca.  Odoro  muffa, 

30  Luglio  > - Temp.  amb.  tos.s.  T.l.  Reazione  fenoliea  mediocre. 

Feltro  verde  - celeste.  Superfìcie  inferiore  bianca. 
Odore  muffa. 


20  No7.  1904  - 19“  toss.  — T.  Koazione  fenolica  inodiocre.  Feltro 
cinereo.  Siiperlìcio  inferiore  bianco-sporco.  Odore  di 
tartufi. 

2 Gemi.  1905  - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde- 
scuro. Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odore  yas 
illuminante. 

» id.  » - Teinp.  atnb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  -=  0. 

Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 


6 Aprilo  » 


2 Lugl.  » 

4 id.  » 


15  Setteni.  » 


22  Noveni.  » 


muffa. 

- Teinp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  cinereo  - chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca. 
Inodoro.  (Cre.sce  malo). 

- Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  cinereo  - chiaro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Inodoro.  (Creso  male). 

- Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
tartufi. 

- 19"  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 

scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odoro  aromatico 
gradevole. 


25  Gemi. 

» id. 

30  Aprilo 
22  Lugl. 
29  Settem. 
18  Dicem. 
» id. 

26  Apr. 


1906  - 19"  toss.  — T.  1.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  verde 

scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore  muffa. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
s>  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» - 19°  toss.  1).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superficie  infer.  bianco-sporco.  Inodoro. 
(Cresce  rqale). 

1907  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  - scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odore  muffa. 


12 


N.  4.  Penicillum 
15  Apr.  1904  - 

30  Lugl.  * 

20  Novelli.  » 

24  Genn.  1905  - 

» id.  * - 

6 Aprile  » 

2 Lugl.  » 

15  Settem.  » 

22  Novetn.  * 

25  Genn.  1906  - 

30  Aprile  » 

22  Lugl.  * 

29  Settera.  * 

17  Dicem.  * 

» id.  » ~ 

26  Aprile  1907  - 


glaitctim  isolato  5 Aprile  1904  da  farina  frumento. 

Coltivato  temperai,  ambiente  tossicità,  = T.  Reazione 
fenolica  mediocre.  Feltro  verde-celeste.  Superficie 
inferiore  bianca.  Odoro  mnffa. 

Temperatura  ambiente  tossicità,  = T.  Reazione  fenolica 
intensa.  Feltro  verde  celeste  Superficie  inferiore 
bianca.  Odore  muffa. 

19®  tossicità  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  infor.  bianco-sporco.  Odore 
aromatico  gradevole. 

19®  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde- 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odore 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  ==  T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco. 
Odore  aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  muffa 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  mediocre.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bi<uica.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  scuro-gialliccio.  Superficie  infer.  bianca. 
Odore  gas  illuminante. 

19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
chiaro-bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
gaz  illuminante. 

19®  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  verde 
chiaro-bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
gas  illuminante. 

19®  toss.  ~ T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco- 
sporco. Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro  gialliccio.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  forte  muffa. 

19®  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss,  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  mnffa. 


N.  5.  Pcnicillum  glaucnm  isolato  5 Maggio  1904  dall’  atmosfera 


20  Magg.  1904  - Coltivato  a tomp.  ami),  toss.  l).  Reaz.  fenolica  — 0. 

Feltro  ciiiereo-cliiaro.  Superficie  infer.  giallo-arancio. 
Odore  forte  di  muffa. 

27  id.  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  infer.  giallo-arancio.  Odor 
forte  muffa. 

24  Giugno  » - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
forte  muffa. 

30  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  - 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
forte  muffa. 


1 Ottob. 


20  Novelli. 


16  Dicem. 


27  Gemi. 


» id. 


9 Febbr. 


6 Aprile 


25  id. 


1 Giugno 


16  id. 


* - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-celeste.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
muffa  forte. 

» - 19’  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  - limone.  Odor 
muffa  forte. 

» - 19®  toss  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superfìcie  inferiore  giallo  - limono.  Odor 
muffa  forte. 

1905  - 19"  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro 
cinereo  assai  chiaro.  Superficie  infer.  giallo-ruggine. 
Odor  muffa  lieve. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo  assai  chiaro.  Superficie  infer.  giallo  ruggine. 
Odor  muffa  lieve. 

> - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo  assai  chiaro.  Superficie  infer.  rosso-mattone. 
Inodoro. 

> - Tomp.  amb.  toss  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  - limone. 
Odor  muffa  lieve. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  - limone. 
Odor  muffa  lieve. 

* - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-gialliccio.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  muffa  forte. 

> - Temp.  amb  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-gialliccio.  Superficie  inferi're  giallo-limone. 
Odor  muffa  forte. 


]4 


25  Agos.  1905  - 


20  id.  » 

15  Settem.  » 

22  Novera.  » 

25  Gemi.  1906 
» id.  * 
30  Aprile  » 


14  Giugno  * 


20  id.  » 


22  Luglio  » 


29  Settem.  * 


18  Dicem.  > 


26  Aprile  1907 


Temp.  anib.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  giallo  limone.  Odor 
muffa  forte. 

- Temp.  anib.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0,  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
muffa  forte. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
muffa  forte, 

- 19  ’ toss,  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

celeste.  Superfìcie  inferiore  giallo  - arancio.  Odor 
muffa  forte. 

- 19“  toss.  -----  D.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro  Superfìcie  infer.  giallo-arancio.  Quasi  inodoro. 
-19®  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0,  Peltro  cinereo 
chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 
-19®  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0,  Feltro  grigio 
ferro.  Superf.  infer.  giallo-arancio.  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra- 
chiaro.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superfìcie  inferiore  giallo  ocra- 
chiaro. Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa 

Feltro  grigio-ferro.  Superfìcie  infer.  giallo-paglierino. 
Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  infer.  giallo-paglierino. 
Odor  muffa. 

- 19  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 

ferro.  Superficie  inferiore  biancastra.  Odor  aromatico 
gradevole. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  biancastra. 
Odor  aromatico  gradevole. 


N.  6.  Tenicilhm  gìancum  5 Maggio  1904,  da  farina  di  frumento. 

25  Magg.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde  chiaro-celeste.  Superfìcie  inferiore  rosso-ruggine. 
Odor  muffa  forte. 

24  Giugno  > - Temp.  amb.  toss,  ■=  T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  chiaro-celeste.  Super,  inf.  rosso-ruggine.  Odor 
muffa  forte. 


29 

31 

20 

IG 

4 

» 

6 

1 

3 

25 

15 

22 

25 

» 

30 

14 

18 

22 

29 


15 


» - 


Ottob.  1904 
id.  * 

Nov. 

Dicem.  » 
Febb.  1905 
id.  » 

Aprile  » 


Giugno 


Luglio  » 


Agos. 


» - 


Settem.  » 
Novera.  » 
Gemi.  lOOG 
id. 


» - 


Aprile  » 
Giugno  » 


id. 


» 


Luglio  » 
Settein.  » 


Teinp.  arab.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Sup  inf.  ca.stagno.  Odor  randa  lieve. 
Teinp.  ainb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Sup.  inf.  ca.stagno.  Odor  muffa  debole. 
19  ' tos.s.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  cinereo- 
chiaro.  Superlìcie  inferiore  ruggine-scuro.  Inodoro. 
19®  toss.  = 0 Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo- 
chiaro.  Sup.  inf.  rosso-vinoso.  Inodoro.  (Cresce  male). 
19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo- 
chiaro.  Sup.  inf.  rosso  vinoso.  Inodoro  (Cresce  male). 
Terap.  arab.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-giallastro,  Sup.  inf.  rosso-mattone.  Inodoro. 
Temp.  ainb.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
grigio-giallastro.  Sup.  inf.  rosso  scuro;  Odor  muffa. 
Temp.  ainb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-grigio.  Superficie  inferiore  marrone-scuro.  Quasi 
inodoro.  (Cresce  male). 

Temp.  arab.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Supt*rfìcie  inferiore  giallo-scuro.  Quasi 
inodoro.  (Cre.sce  assai  male). 

Temp  ami).  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superlìcie  inferiore  giallo-scuro.  Inodoro 
(Cresce  male). 

- Temp.  arab.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  lieve.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 

- 19'  to.ss.  = D 1.  Reazione  fenol.  lieve.  Feltro  cinereo- 

giallastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 

- 19"  toss.  = 1).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

chiaro-celeste.  Sup.  inf.  rosso-mattone.  Odor  lampone. 
Terap.  arab.  toss.  — 0,  Reazione  fenolica  = 0 Feltro 
cinereo-chiaro,  Superficie  inferiore  nerastra.  Odor 
lampone.  (Cresce  male). 

19  temp.  = D.  Reazine  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
chiaro. Sup.  inf.  giallo  arancio-scuro.  Odor  muffa. 
Temp.  arai),  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  celeste-chiaro.  Superficie  infer.  rosso-vermiglio. 
Odor  muffa. 

Ti'inp.  arab.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  celes'e  chiaro.  Superficie  infer.  rosso-vermiglio. 
Odor  muffa.- 

Temp.  arab.  toss.  = D.l.  Reazione  fenol.  = 0 Feltro 
verde-cinereo.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa. 
Temp.  arab.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Sup.  inf.  rosso-mattone.  Odor  muffa. 
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18  Dicera.  1906  - 19'’  toss.  = 0.  Ideazione  feiiolica  = 0.  Feltro  cinereo- 
chiaro.  Sup.  inf.  nerastra.  Odor  dolciastro  sgradev. 

» id.  > - Toinp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  feiiolica  = 0.  Strato 

gelatinoso.  Superticio  inferiore  nerastra.  Odor  dol- 
ciastro sgradev.  (Cresce  assai  male). 

26  Aprilo  1907  - Terap.  anib.  toss.  = I).  Reazione  feiiolica  mediocre. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa. 


N.  7.  Penicillum  glaucum  isolato  6 Gennaio  1904  dall’ atmosfera. 

26  Febb.  1904  - Coltivato  a 19"  tossicità  = 0.  Reazione  fenol.  = 0. 

Feltro  verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
muffa  lieve. 

- Terap.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde  scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
muffa  forte. 

- Temp  amb.  to.ss.  — T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
muffa  forte. 

- 19  toss.  = T.  Reazione  fenol.  mediocre.  Feltro  verde- 

scuro. Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

27  Genti.  1905  - 19  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde- 

scuro. Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  infer.  bianca.  Inodore.  (Cresce 
assai  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Superf.  infer.  bianco-sporco.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

- 19»  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
scuro-bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 

matico gradevole. 

25  Genn.  1906  - 19"  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  grigio 

ferro-scuro.  Sup.  inf.  bianco-sporco.  Inodoro. 

- 19"  toss.  — T.l.  Reazione  feindicu  intensa.  Feltro  verde- 
scuro. Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  forte. 

- Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 

- Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0,  Strato 
gelatinoso.  Odor  dolciastro  sgradevole. 


7 Marzo 


4 Maggio 


11  Agosto  » 


20  Novera. 


id. 


2 Luglio 


15  Settem. 


7 Novera.  » 


30  Aprile 
28  Maggio 
22  Luglio 
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29  Settem.  1906  - Temp.  amb.  toss.  = T,  Rpazione  fenolica  =:  0.  Feltro 
verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 

18  Dicem  » - 19”  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

» id.  * - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Quasi  ino- 
doro. (Cresce  assai  male). 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  scuro  bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 


N.  8.  Penicillum 
27  Luglio  1904 

1 Ottob.  » 

11  id.  > - 
20  Novem.  * - 

9.  Febb.  1905  - 
» id.  » - 

6 Aprile  » - 

2 Loglio  » - 

15  Settem.  » - 

22  Novem.  > - 

25  Genn.  1906  - 


glaucum  isolato  7 Luglio  1904  da  pane  di  frumento. 

Temperatura  ambiente  tossicità  =r  T.  Reazione  fenolica 
lieve.  Feltro  verde  panno-scuro.  Superficie  inferiore 
bianco  sporco.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde  panno-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde  panno  scuro.  Sup.  inf.  bianco-rosea.  Odor  muffa. 

19'  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odor 
muffa  lieve. 

19“  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde- 
scuro. Sup.  inf.  bianco-sporco.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Sup.  inf.  bianco-sporco.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odor 
uiuffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  cinereo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
gaz  illuminante. 

29“  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  cinereo 
scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Odor  aroma- 
tico gradevole. 

19°  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
panno.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor  aro- 
matico gradevole. 
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25  Gemi.  190C 

30  Aprile  » 
18  Maggio  » 

22  Loglio  » 
29  Settem.  » 


Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo.  Sapertìcie  inferiore  bianco-sporco.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

19  toss.  “ D.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Inodoro. 

Teinp,  amb.  toss.  T.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  arom.  grad. 


18  Dicem.  > - 19  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas  illumin. 
» id.  » - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  =r  0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Odor 
dolciastro  nauseante,  ((  resce  as.sai  male). 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  to.ss.  I).  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde-scuro.  Superf.  infer.  bianca.  Odor  muffa. 


N.  9.  Penicillum  glaucimi  isolato  5 Marzo  1904  da  farina  di  mais. 

23  Marzo  1904  - A temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde  celeste-chiaro.  Superficie  inferiore  color 


22  Agosto  » 

22  id.  » 
20  Novem.  * 

2 Genn.  1905 
> id.  » 
27  id.  , > 


caffè.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  ==  D.l.  Reazione  feiiol.  = 0.  Feltro 

verde  cinereo-chiaro.  Superficie  infer.  color  mattone. 
Inodoro.  ( Cresco  male), 

- Temp.  amb  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  cinereo-<diiaro.  Superficie  infer.  color  mattone. 
Inodoro.  ( Cresce  male). 

- 19e  toss.  r-  T.  Reazione  fimolica  = 0.  Feltro  verde 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  color  mattone. 
Inodoro. 

- 19®  toss.  D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo 

biancastro.  Superficie  inferiore  color  caffè  - scuro. 
Inodoro.  (Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  - 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

cijiereo-biancastro.  Superficie  infer.  nerastra.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

-19  toss.  ■ 1>.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 

- 19  toss.  z=ì).\.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  cinereo 

biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodore. 


7 Febbr.  » 
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7 Pebbr.  1905 
6 Aprile  » 

5 Maggio  » 

1 Gingilo  » 

23  id.  » - 

30  id.  * - 

17  Agos.  » 

25  id.  » 

15  Settem.  » 


22  Novem. 


* - 


25  Geiin,  1906 
30  Aprile  » 
29  Maggio  » 


- Teinp.  amb.  toss.  l).l.  Reazione  fenolica  0. 

Feltro  cinereo-biancaatro.  Superficie  infer.  nerastra. 
Inodoro. 

- Teinp.  amb.  toss.  - D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone.  Odor 
muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 

verde  celeste-chiaro.  Superficie  infer.  rosso-mattone. 
Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  — ; D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  chiaro-celeste.  Superficie  infer.  rosso-mattone. 
Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  l).  Reazione  fenolica  — - 0.  Feltro 

verde  bleuastro-scuro.  Superficie  infer.  rosso-mattone. 
Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss  D.l.  Reazione  fenolica  0. 

Feltro  verde  bleuastro-scuro.  Superficie  inferiore 
rosso-mattone.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  verde  bleuastro -scuro.  Superficie  inferiore 
rosso-mattone.  Inodoro.  (Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  bleuastro-scuro.  Superficie  infer.  rosso-mattone. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Superficie  inferiore  = 0. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra- 
scuro. Odor  dolciastro  sgradevole. 

19“  toss.  = 0.  Superficie  inferiore  = 0.  Feltro  verde 
chiaro  - celeste.  Superficie  inferiore  rosso- mattone. 
Odor  muffa  lieve. 

19'  toss.  D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  celeste 
chiaro.  Superficie  inferiore  rosso  mattone.  Inodoro. 

19“  toss.  ~ D.  Reazione  fenolica  -n:  0.  Feltro  celeste 
chiaro.  Superficie  inferiore  ro.sso-mattone.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  0.  Keazione  fenolica  rr  0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  infer.  rosso  mattone-chiaro. 
Odor  muffa  forte. 


22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-panno.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-scuro. 
Odor  muffa, 

29  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  - ■ D.l.  Reazione  fenolica  0. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa. 


20 


18  Dicom.  1906  - 19"  toss.  = D.  Beazione  fcnolica  ~ 0.  Feltro  cinereo 
chiaro.  Superfìcie  inferiore  nerastra.  Odor  dolciastro 
sgradevole. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  0. 

Feltro  cinereo  - chiaro.  Superfìcie  inferiore  nerastra. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Sriperf.  infer.  rosso-mattone.  Odor  muffa. 


N.  10.  Penicillum  glaucum  isolato  5 Marzo  1904  dall’ atmosfera. 


23  Marzo  1904  - Coltivato  a temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica 
mediocre.  Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore 
bianca.  Inodoro. 


7 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  -=  0.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  muffa. 

20  Novelli.  » - 19°  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  muffa  intenso. 

6 Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  =r  0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
biancastro.  Superficie  infer  bianca.  Quasi  inodoro. 

2 Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  =:  T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 

verde-panno.  Superficie  infer.  bianca.  Quasi  inodoro. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  panno-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca. 
Odor  lampone. 

22  Novem.  * - 19°  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

chiarobleuastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

25  Genn.  1906  - 19°  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
chiaro-gialliccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

» id.  » - Temb.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Strato 


30  Aprile  * 

28  Maggio  » 

22  Luglio  > 

29  Settem.  » 


gelatinoso.  Inodoro. 

- 19°  toss.  = D.  Reazione  fenolica  inten.sa.  Feltro  verde 

grigio  ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa  forte. 

- Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  grigio-ferro  Superficie  inferiore  bianca. 


Odor  aromatico  gradevole. 


18  Dicem.  1906  - 19”  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
verde  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = T 1.  Reazione  fenolica  lieve. 

Feltro  cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superf.  infer.  bianca.  Odor  muffa. 


N.  11.  Penicillum  glaucnm  isolato  4 Aprilo  1904  da  pane  di  frumento. 


24  Aprile  1904  - 

7 Agos.  * 

26  Novera.  » 

2 Genn.  1905  - 
* id.  » - 

23  Giugno  » 

15  Settera.  * 

22  Novera.  » 

25  Genn.  .1906  - 

30  Aprile  » 

14  Giugno  » 

22  Lugli.)  » 

29  Settera.  » 


A temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  verde  - cinereo.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa. 

Temp.  arab.  toss.  = D.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
19”  toss.  — 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  biancastro. 

Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 

19”  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 
Temp.  arab.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  biancastro.  Superficie  infer.  bianca.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  chiaro  - celeste.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  fungo  fresco. 

Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  verde  chiaro  celeste.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  lampone. 

19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
biancastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  lampone. 
19”  toss  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
chiaro-gialliccio  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
lampone. 

19”  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = 1).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo  giallastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-giallastro.  Superf.  infer.  bianca.  Odor  muffa. 


22 

18  Dicera.  1906 


- 19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo. 
Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

» id.  y>  - Temp.  ainb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Strato 
gelatinoso.  Inodoro. 

26  Aprile  1907  - Temp.  ainb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  cinereo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

10  Ottob.  > - Temp.  amb.  toss.  = 1).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  cinereo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

N.  12.  Penicillutn  glaucum  isolato  7 Aprile  1904  da  farina  di  frumento. 

20  Aprile  1904  - A temp.  amb.  toss.  ==  0.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde  - terriccio.  Superficie  inferiore  giallo 
arancio  Odor  muffa. 

7 Maggio  » - Temp.  amb.  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde -terriccio.  Superficie,  inferiore  giallo -arancio. 
Odor  muffa. 

7 Agosto  * - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0 Feltro 

verde -terriccio.  Superficie  inferiore  giallo- arancio. 
Odor  dolciastro  nauseante. 

26  Novera.  » - 19"  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

cinereo  chiaro.  Superficie  inferiore  color  caffè-scuro. 
Odor  muffa  lieve, 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-giallastro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa.  (Cresce  assai  male). 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Odor  dol- 
ciastro nauseante. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Odor  dol- 
ciastro nauseante.  (Cresce  assai  male). 

22  Novera.  » - 19"  toss.  = 0.  Reaz.  fenol.  = 0.  Strato  gelatinoso. 

25  Gemi.  1906  - 19"  toss.  = D.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  cinereo. 

Superficie  inferiore  rosso  mattone.  Odor  muffa  lieve. 
30  Aprile  » - 19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

ferro.  Superficie  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa  lieve. 
28  Maggio  » - Temp  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superficie  infer.  giallo-arancio.  Inodoro. 
22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  0. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  infer.  bianco-giallastro. 

Odor,  muffa. 
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29  Setteni.  1906  - Tomp.  ainb.  toss.  - T.l.  Reazioiiu  feiiolica  0. 

Feltro  vertle  terriccio  - chiaro.  Superfìcie  inferiore 
giallo-arancio.  Odor  aromatico  gradevole. 

18  Dicoin.  » - 19"  tosa.  : D.  Reazione  fenolica  0 Poltro  bian- 

castro. Superficie  inferiore  color  caffè.  Odor  dolcia- 
stro nauseante. 

» id.  * - Teinp.  ami),  toss.  - D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  biancastro.  Superficie  inferiore  color  caffè. 
Odor  dolciastro  nauseante.  (Cresce  male). 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inf.  rosso-mattone.  Odor  muffa. 
10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  ■ D.  Reazione  fenolica  — ; 0.  Feltro 

grigio-ferro.  Supef.  infer.  rosso-vinoso.  Odor  muffa. 


N.  13.  Penicillutn  glancum  isolato  6 Aprile  1904  da  farina  di  mais 


25  Aprile  1904  - 
7 Maggio  » 

7 Agosto  » 

26  Novelli.  » 

11  Aprile  1905  - 
4 Magg.  » - 

2 Luglio  » 

15  Settem.  » 

22  Novem.  * 

25  Gemi.  1906  - 


A temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Peltro 
verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  traccio.  Feltro 
verde  - scuro.  Superfìcie  inferiore  bianco -gialliccio. 
Odor  muti’a. 

19°  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
verde -scuro.  Superficie  inferiore  bianco- gialliccia. 
Odor  gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  ’ =:  0.  Reazione  f'iiolica  intensa. 
Feltro  verde  - biancastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa  lieve. 

Temp.  ami)  toss.  = D.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde  - biancastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

Temp.  ami),  toss.  — - 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Peltro 
cinereo  - coleste.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
dolciastro.  (Cresce  male). 

Temp.  amb  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  scuro.  Superficie  infer.  bianco  giallastro. 
Odor  dolciastro. 

19"  toss.  — : 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde- 
celeste Superficie  inferiore  bianca  Odor  aromatico 
gradevole. 

19”  toss.  r—  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  bianco 
giallastro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone.  Inodoro. 
(Cresce  male). 
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26  Genn.  1906 


30  Aprilo  * 
19  Giugno  » 

22  Luglio  » 

29  Settom.  » 

18  Dicein.  » 

» id.  » 

26  Aprile  » 


- Temp.  ainb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

bianco  giallastro.  Superficie  inferiore  giallo  arancio 
scuro.  Inodoro.  (Cresce  male). 

- 19®  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inf.  bianco-rosea  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca-rosea.  Odor 
muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

bianco -giallastro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  muffa  lieve.  (Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

bianco-giallastro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  dolciastro. 

- 19“  toss.  — 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  biancastro. 

Superficie  inferiore  rosso-mattone.  Quasi  inodoro. 
( Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  infer.  rosso-mattone.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-scuro. 
Odor  muffa. 


N.  14.  Penicillum  glaucum  isolato  7 aprile  1904  dall’atmosfera. 

28  Aprile  1904  - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-celeste.  Superiicie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
muffa  lieve. 

12  Agos.  » - Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  rosso-vinoso.  Odor 
muffa.  (Cresce  male). 

26  Novem.  * - 19'  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

celeste. Slip,  inf  giallo  arancio.  Odor  fungo  fresco. 


9 Febb.  1905  - 19’  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
cinereo. Superficie  inferiore  color  caffè.  Odor  muffa 
lieve.  (Cresce  male). 

» id.  * - Temp.  arnb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  color  caffè.  Odor  muffa 
lieve.  (Cresce  male). 

11  Aprile  » > Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-giallastro.  Sup.  inf.  rosso-mattone.  Odor  muffa. 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  rosso-vinoso.  Odor 
dolciastro.  (Cresce  male). 


15 

22 

25 

» 

30 

11 

22 

29 

18 

» 

26 

10 

29 

20 

26 

9 

» 


Setteni.  1905  - Teinp,  amb.  toss.  - 0.  Reazione  fenolica  - v 0.  Feltro 
biancastro.  Superfìcie  inferiore  rosso-vinoso.  Odor 
dolciastro. 


Novem. 

» 

- 19"  t »ss.  :r:  D.  Reazione  fenolica  : ; 0.  Feltro  verde 
chiaro-giallastro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Inodoro. 

Genn. 

1906 

- 19’  toss.  — 0.  Reaz.  fenolica  — 0.  feltro  verde 
chiaro  giallastro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  dolciastro. 

id. 

» 

- Temp.  amb.  toss.  -=  0.  Reazione  fenolica  : 0.  Feltro 
biancastro.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odor  dolciastro. 

Aprile 

» 

- 19"  toss.  - D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde- 
chiaro. Sup.  inf.  giallo-arancio.  Inodoro.. 

Giugno 

> 

- Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

verde-chiaro.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa. 

Luglio 

» 

- Temp.  amb.  toss.  ~ D.l.  Reazione  fenol.  — 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-terreo.  Odor 
arom.  gradevole 

Settem. 

» 

- Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-iicuro.  Superficie  inferiore  bianco-terreo.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Dicem. 

» 

- 19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
scuro Superficie  inferiore  bianco-terreo.  Inodoro. 

id. 

> 

- Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Sup.  inf.  bianco-terreo.  Inodoro. 

Aprile  1907  - Temp.  ainb.  toss.  = - T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-giallastro.  Superfìcie  inferiore  bianco-giallastra. 
Odor  aroniat.  gradevoli». 

Ottob.  » - Teinp  auib.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-giallastra. 
Odor  aromat.  gradev. 

N.  15  Penicillum  gluucum  7 Maggio  1904  dall’  atmosfera. 

Maggio  1904  - Temp.  amb.  toss.  =:  D.  Reazione  fenolica  -r-  0.  Feltro 
verde-giallo.  Sup.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa 
Agos.  » - Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

cinereo.  Sup.  inf.  bianco  terreo.  Odor  fungo  fresco. 
Rovom.  » - 19'’  toss.  :=  D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  cinereo. 

Superficie  inferiore  bianco-terreo.  Inodoro. 

Febbr.  1905  - 19"  toss.  — D.  Reazione  fenolica  — 0.  Peltro  cinereo. 

Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa, 
id.  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo.  Sup.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 


2C> 


11  Aprile  1905  - 
22  Luglio  > - 
15  Setteiu.  » - 

22  Novem.  » - 

25  Gemi.  1906  - 


» id. 


» - 


30  Aprile  » 

28  Maggio  » 

22  Luglio  » 

29  Settem.  » 
18  Dicein.  » 

)>  id.  » 
26  iVprile  1907 


Teinp.  amlj.  toss.  = 1>.1.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
eiirereo.  Sup.  inf.  giallo-limOue.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  tos3.  = D Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo.  Sup.  inf.  rossiccia.  Inodoro.  (Cresco  male). 
Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo  scuro.  Sup.  inf.  bianco-terreo.  Odor  muffa. 

19“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo- 
scuro.  Sup.  inf.  bianco-terreo.  Odor  arom.  grader. 

19®  toss.  — 0 Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 
giallo-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiaro.  Quasi 
inodoro. 

- 19’  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

chiaro. Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenol.  — 0.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  limone.  Odor 
muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

bianco-roseo.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odor  dolciastro. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Sup.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 

- 19“  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

cinereo.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-ferro.  Sup.  inf.  color  caffè.  Odor  muffa. 


N.  16  Penicillum  glaucum  isolato  7 Maggio  1904  da  farina  di  frumento. 

20  Magg.  1904  - A temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-gialliccio  Superficie  inferiore  bianca. 

Odor  muffa. 

- Temp.  amb  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-gialliccio.  Superficie  inferiore  bianca. 

Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio-terreo.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 

muffa  lieve.  (Cresce  male). 

19"  toss  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
scuro.  Superficie  iliferiore  bianca.  Odor  fungo  fresco. 


29  id. 


18  Agosto 


26  Novem. 


5? 


27 


li  Aprile  1905  - Ttìnip.  ainb.  tose.  - 0.  Upiizione  fonolica  - 0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  lieve. 
(Cresce  male). 

23  Giugno  » - Temp.  amb.  to.ss.  “ T.  Reaziotie  fenolica  0.  Feltro 

verde  giallo  terreo.  Superficie  inferiore  bianca  Odor 
lamponi. 

25  Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odor 
nauseante.  (Cresce  male). 


11 


id. 

Aprile 

Luglio 


N.  17.  Pen  cillnm  glaucnm  isolato  5 Giugno  1904  dalla  farina  di  mais. 

11  Agos.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco. 
Odor  fungo  fresco. 

24  Novem.  » - 19  ' toss.  --  0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 

cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas  illumin. 
30  Genn.  1905  - 19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  to.ss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-oi noreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 
dolciastro  {Cre.sce  male). 

- Temp.  amb.  toss  0.  Reazione  fenolica  lieve.  Peltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  grade- 
vole aromatico. 

- Temp.  amb.  toss.  -=  0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  grade- 
vole aromatico. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 
dolciastro.  (Cresco  male). 

19  toss.  = D.l.  R.  fen.  intensa.  Feltro  verde  bleuastro. 
Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 

25  Genn.  1906  - 19"  toss.  =0.  Reazione  fen.  0 Feltro  verde-cinereo. 
Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Ino- 
doro. (Cresce  male). 

- 19"  toss.  = D.  Reazione  fen.  lieve.  Feltro  verde-cupo. 
Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor  gas  illumin. 


25  Agosto  » 


31  Agosto 


15  Settera. 


22  Novem. 


id. 


30  Aprile 


» - 


28  Maggio  1906 
22  Loglio  > 

29  Settem.  » 
18  Dicem.  » 
26  Aprile  » 


Temp,  amb.  toss.  — D,  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco. 
Odor  gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 
gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo.  Superf.  inf.  bianco-terreo.  Odor  muffa. 

19'  toss.  = U.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 
cinereo.  Superficie  inf.  bianco-terreo.  Odor  dolciastro. 

Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inf.  bianco  sporco.  Odor  mufl’a. 


N.  18  Penicilluni  glaucuin  isolato  5 Giugno  1904  dall’  atmosfera. 

11  Agos.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verdecinereo.  Superficie  inferiore  bianco-gialliccia. 
Odor  muffa. 

30  id.  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-gialliccia. 
Odor  muffa. 


26  Novera.  * - 19“  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

scuro.  Superfìcie  infer.  bianco-gialliccia.  Odor  muffa. 
9 Febb.  1905  - 19“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
cinereo.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  gas  illumin. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0 Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superfìcie  inferiore  biancogialliccia. 
Odor  muffa. 

11  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  lampone. 


2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-terreo.  Odor 
dolciastro  nauseante.  (Cresce  male). 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-terreo.  Odor 
dolciastro  nauseante. 


22  Novera.  » - 19'  t»'Ss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

giallastro.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Odore  di  tartufo. 

25  Genn.  1906  - 19“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
cinereo  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 

30  Aprile  > - 19'’  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

cinereo.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 

11  Giugno  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 


20 


22  Luglio  1906  - Temp.  amb.  toss.  - I).  Knaziono  fonolica  : 0.  Poltro 
cinereo.  Superlìcio  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 

29  Settem.  * - Temp.  ami),  toss.  : 0.  Reazione  fenolica  - : 0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 

18  Dicein.  » - 19  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  --  0.  Peltro  verde 

scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor  dol- 
ciastro sgradevole. 

26  Aprile  * - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 

grigio  ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 


N.  19  Penicillum  glaucnm  isolato  5 Luglio  1904  da  farina  di  mais. 

24  Luglio  1904  - Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

30  id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  P''eltro 

verde  cinereo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

11  Agosto  * - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianco- sporco.  Odor 
fungo  fresco. 

26  Novem.  * - 19  ' toss.  = D I.  Reazione  ff-nolica  = 0.  Feltro  grigio- 
scuro. Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

17  Gemi.  1905  - 19  ' toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio- 
chiaro. Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

> id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Poltro 

grigio-chiaro  Sup.  inf.  bianco-sporco.  Inodoro. 

11  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  =0.  Peltro 

grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  fungo 
fresco. 

23  Giugno  * - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

grigio-giallastro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa. 

31  Agosto  > - Temp.  amb.  toss.  ==:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  marrone.  Odor  muffa. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  :=  0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  marrone.  Odor  dol- 
ciastro sgradevole.  (Cresce  male). 

22  Novem.  * - 19'  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde. 

giallastro.  Superficie  inferiore  rosso-mattone.  Odor 
tartufo. 

25  Genn.  1906  - 19“  toss.  ~ Ó.  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro  verde- 
giallastro. Superficie  inferiore  rosso-mattone.  Inodoro. 

19  toss,  r-rr  1).  Reazione  fenolica  — 0.  Peltro  verde 
cinereo.  Superficie  inf.  rosso-mattone.  Odor  muffa. 


30  Aprile 


» - 


30 

28  Maggio  1906  - Temp.  amb.  tosa.  = D.  Reazione  fenolica=0.  Feltro 

verde-cinereo.  Superficie  inferiore  rosso  - mattone. 
Odor  inofTa. 

22  Luglio  * - Teinp.  amb.  tosa.  — 0.  Reazione  feiiolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  marrone.  Inodoro. 

29  Settom.  » - Temp.  amb.  tosa.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-terreo.  Superficie  inf.  bianco-rosea.  Odor  muffa. 
18  Dicem.  » - IO'’  tosa.  --  0.  Reaz.  fenolica  — 0.  Feltro  biancastro. 

Superficie  inferiore  rosso- mattone.  Odor  dolciastro 
sgradevole 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  tosa,  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aroma- 
tico gradevole. 


N.  20  Penicillutn  glaucu^n  7 Settembre  1904  da  farina  di  castagno, 

6 Ott.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = D I.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 


gas  illuminante. 

20  id.  * - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
gas  illuminante. 

15  Dicem.  » - 19’  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde- 

cupo. Superficie  infer.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

20  Genn.  1905  - 19  ' toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde- 
cupo. Superficie  infer.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 
» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

11  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cupo.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporco.  Ino. 
doro.  (Cresce  male). 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

biancastro  Superficie  infer.  bianco-sporco.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

31  Agosto  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 


muffa. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  D.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cupo.  Superfìcie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
22  Novem.  » - 19“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

cupo. Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 

gradevole. 
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25  Gemi.  1906  - 

30  Aprile  » - 

28  Magg.  » - 

11  Giugno  * - 

22  Luglio  » - 

29  Settem.  » - 

18  Dicein.  » - 

26  Aprile  1907  - 


19®  tose.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Peltro  verde- 
cupo. Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 

19'  toss.  = D.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
verdecupo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 
muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa. 
Poltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianco-sporco. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiaro. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
muffa.  (Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inf.  bianco  sporco.  Odor  muffa. 

19''  toss.  = D.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  bianco  sporco.  Odor  dol- 
ciastro sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  lieve.  Peltro 
verde  scuro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illumin. 


N.  21.  Penicilbtm  glaucurn  isolato  4 Settembre  da  farina  di  mais. 

6 Ottob.  1904  - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cupo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
15  Ottob.  » - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Peltro  verde 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

11  Aprilo  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-gialliccio.  Superficie  inferiore  bianco 
vinoso.  Odor  muffa. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
lampone. 

22  Novem.  > - 19®  toss.  = 0.  Reazione  fen.  lieve.  Feltro  verde-grigio. 

Superficie  inferiore  bianca.  Odore  di  tartufo. 

25  Genu.  1906  - 19  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro'verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  dolciastro. 
30  Aprile  » - 19  toss.  T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 

chiaro.  Superficie  inft-riore  bianca.  Odor  mufla. 

22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  ~ T.l.  Reaziono  feiiol.  lieve.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 


29  Setteni.  1906  - Temp.  amb.  toss.  T.l.  Reazione  fenol.  lieve.  Peltro 
verde  - terriccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

18  Dicem.  » - 19“  toss.  — D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 

scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromatico  gradevole, 
26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  r=r  0.  Peltro 
verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 


N.  22.  Penicillutn  glaucum  isolato  4 Settembre  da  farina  di  frumento. 


6 Ottob.  1904 
15  Dicem.  > 

11  Aprile  1905 

22  Giugno  > 

2 Luglio  > 

1 5 Settem.  > 
22  Novem.  > 


- Temp  amb.  toss.  D.l.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

verde  chiaro.  Superficie  inf.  giallo  arancio.  Odor  muffa. 

- 19°  toss.  --  D.l.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 

chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  arancio.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

- Temp.  ami),  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
lampone.  (Cresco  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  dolciastro 
sgradevole.  (Cresce  male). 

- Temp.  amb  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde  chiaro.  Superficie  inf  giallo-limone.  Odor  muffa. 

- 19"  toss.  = 0 Reazione  fenolica  0.  Feltro  verde 


25  Genn. 

30  Aprile 

28  Alaggio 
11  Giugno 
22  Luglio 

29  Settem. 
18  Dicem. 


celeste.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor  dol- 
ciastro sgradevole. 

1906  - 10“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  verde 
panno-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
muffa  lieve. 

» - 19"  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Peltro  verde 

cinereo.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  tosa.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  chiaro.  Superficie  infer.  giallo-limone.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  toss.  ^ D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-panno.  Superf.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa. 

» - 19“  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

panno.  .Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor  sgra- 
devole dolciastro. 
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2f}  Aprile  1907  - Temp.  anih.  tof^s.  - T.  Reazione  feiiolica  0,  Feltro 
grigio  terreo.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 


N.23.  Penicillum  glaucum  isolato  4 Settembre  1904  da  farina  di  frumento. 


6 Ottob. 

15  Dicem. 
2 Gemi. 

» id. 

11  Aprile 
10  Maggio 
10  Giugno 
23  id. 

16  Agosto 
25  id. 

15  Settem. 
22  Novelli. 

25  Genu. 

30  Aprile 

28  Marzo 
22  Luglio 

29  Settem. 


1904  - Temp.  amb,  toss.  ■ D.  Reazione  fenolica 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

» - 19“  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  grigio 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

1905  - 19°  toss.  T 1.  Reazione  fenolica  =0.  Feltro  grigio 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

* - Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fimolica  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

> - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

grigio  cbiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolicà  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

* - Temp.  ami),  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

» - Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

> - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superf.  inf  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

» - Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

> - Temp.  amb.  toss.  :.r-  T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

> - 19  toss.  D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  celeste 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-cereo.  Odor  aro- 
matico gradevole  piccante. 

1906  - 19"  toss.  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  grigio 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole  piccante. 

» - 19  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  forte. 

> - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro 

grigio-ferro  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 
» - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporco.  Odor 
aromatico  gradevole. 

> - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 

verde-panno.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
gas  illuminante. 
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18  D i cernì).  1906  - 19"  toss.  =:  0.  Reazione  feiiolica  = 0.  Feltro  grigio 
ferro.  Superfìcie  infì-r.  bianca.  Odor  aromat.  gradev. 
» id.  » - Tenip.  amb.  toss  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superfìcie  iiifer.  bianca.  Quasi  inodoro. 

26  Aprile  1907  - Teuip.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 


N.  24  Penicillum  glnucum  isolato  4 Settembre  1904  da  farina  di  tuais. 
6 Ottob.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = U.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
biancastro.  Sup.  inf.  rosso-vinoso.  Odor  fungo  fresco. 
15  Dicem.  * - 19“  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inf.  bianco-rosea.  Odor  fungo  fresco. 


11  Aprile  1905 

23  Giugno  » 

• 

2 Luglio  * 

25  Agosto  » 

15  Settem,  » 
22  Novem.  > 
25  Gemi.  1906 
30  Aprile  > 
27  Maggio  * 

22  Luglio  » 


- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

- Temp.  amb  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Ino- 
doro. (Cresce  male). 

- Temp  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Inodoro. 
-19'’  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
cinoreo-celeste.  Superficie  inf.  bianco-rosea.  Inodoro. 

- 19'  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inf.  bianco-.sporco.  Odor  muffa  lieve. 

- 19<’  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inf.  bianco  sporco.  Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb.  toss.  = D 1.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore'  bianco- sporco. 
Odor  muffa  lieve. 

- Temp.  amb  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-carneo.  Inodoro. 


29  Settem. 
18  Dicem. 
26  Aprile 


(Cresce  male). 

» - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» - 19  ' toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-carneo.  Inodoro. 
1907  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  leltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco- carneo. 

Odor  muffa. 
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N.  25.  Penicillum  glnucum  isolato  5 Ottobre  1904  dall'  atmosfera. 

29  Ottob.  1904  - Tomp.  amb.  toss.  T.  Reazione  feiiolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Snperf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
11  Aprile  1905  - Tein.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  : 0.  Feltro 
verde  scuro.  Superticie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb  to.ss.  - T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-gialliccio.  Super,  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  lampone. 

- 19*  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intonsa.  Feltro  verde- 

terreo. Superficie  inf.  bianco-sporca.  Odor  lampone. 
25  Genti.  1906  - 19*  toss.  — D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde- 
terreo. Superficie  inf.  bianco-sporca.  Odor  lampone. 

- 19*  to.ss.  D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio- 
chiaro. Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Tomp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  aromatico  gradevole 

- Temp.  amb.  toss.  --  T.  Reazione  fenolica  lieve.  Peltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 


2 Luglio 


15  Settem. 


22  Novera. 


30  Aprile 
28  Maggio 


22  Luglio 


29  Settem.  » 


aromatico  gradevole. 


18  Dicem. 


26  Aprile 


- 19“  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

terreo. Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  " 0.  lieve. 

Feltro  verde-terreo.  Superf,  inf.  bianca.  Odor  muffa. 


N.  26.  Penicillum  glaucum  isolato  1 Agosto  1904  da  farina  di  frnm. 
29  Ottobre  1904  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  muffa. 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro-terreo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

11  Maggio  » - Tomp.  amb,  toss.  r=  T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
2 Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
verde-gialliccio.  Super,  infer.  bianco-sporca.  Inodoro. 
15  Settem.  > - Temp.  amb.  toss.  T.  Reaz.  fon.  lieve.  Feltro  verde 

gialliccio.  Superficie,  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 
22  Novelli.  » - 19'  toss.  T.  Reaz.  fenolica  lieve,  F'eltro  verde-terreo. 

Sup.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  aromatico  gradev. 
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25  Gemi.  1906  - 

10  Maggio 

» - 

14  Giugno 

» - 

22  Luglio 

» 

29  Settem. 

» - 

18  Dicem. 

» - 

26  Aprile  1907  - 

10  Ottob. 

» - 

19"  tos3.  ~ T.l.  Reazione  feiiolica  = 0.  Feltro  verde- 
gialliccio.  Sup.  inf.  bianco-sporca.  Odor  aroui.  grad. 
Teinp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
grigio  chiaro.  Sup.  inf.  bianco-rosea.  Odor  arom.  grad. 
Teiup.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio-chiaro.  Siiperf.  inferiore  giallo-limone. 
Odor  aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  to.ss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
Temp.  amb  toss.  = T.  Reaz.  fenolica  intensa.  Peltro 
grigio  ferro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra  - chiara. 
Odor  aromatico  gradevole. 

19°  toss.  — D.  Reazione  fenolica  =;  0.  Peltro  grigio- 
chiaro. Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  “ T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio  ferro.  Sup.  inf.  bianca.  Od  arom.  grad. 
Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
grigio-ferro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  arom.  gradevole. 


N.  27.  PeniciUiim  glaucum  isolato  1 Agosto  1904  dall'  atmosfera. 

1 Sett.  1904  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-gialliccio.  Superf.  inf.  giallo-arancio.  Inodoro. 
29  Ottob.  » - Temp.  amb.  to.ss,  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-gialliccio.  Superf.  inf  giallo-arancio.  Inodoro. 

7 Dicem.  * - 19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  verde 

gialliccio.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 
4 Febb.  1905  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-terreo.  Superficie  inf  giallo-arancio.  Inodoro. 
Il  Aprile  » - Temp.  amb.  to.ss.  — 0 Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

verde-gialliccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

15  Agosto  » ~ Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica 0 Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 


15  Settem.  > - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-gialliccio.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  muffa. 

22  Novem.  * - 19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

gialliccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

25  Gemi.  1905  - 19"  toss.  ; - 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
gialliccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

ci nereo-gial liccio.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
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10  Mapgio  1905  - 
19  id.  * - 

22  Luglio  * - 

29  Seltem.  » - 

18  Dicfiin.  » - 

26  Aprilo  1907  - 

10  Ottob.  » - 


Temp.  ainb.  toss.  0.  Koazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 
verde-giallo.  Superf.  inf.  giallo-paglierina.  Inodoro. 
Touip.  ainb.  to.ss.  0.  lìeazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-giallo.  • uperf.  inf.  giallo-paglierina.  Inodoro. 
Teinp.  amb.  toss.  - D.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde  scuro.  Superficie  inf.  giallo-paglierina.  Inodoro. 
Teiiip.  amb.  toss.  : T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-panno.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  muffa. 

19“  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
scuro.  Slip,  inferiore  rosso-mattone.  Odor  muffa  lieve. 
Temp,  amb.  toss.  i-:;  I).  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  muffa. 


N.  28.  Penicillum  glaucnm  isolato  1 Agosto  1904  da  farina  di  mais. 
29  Ottob.  1904  - Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cinereo.  Superfìcie  inf.  giallo  paglierina. 
Odor  muffa. 

11  Aprilo  1905  - Tòmp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-giallo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromatico  grad. 
2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde-giallo.  Superfìcie  inferiore  bianco  sporca. 
Odor  muffa  lieve. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  --  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianco  sporca. 
Odor  muffa. 

22  Novera.  » - 19°  to.ss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

celeste-scuro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 
25  Gonn.  1906  - 19°  toss.  T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
giallo-celeste.  Sup.  inf.  giallo-paglierina.  Odor  muffa. 
10  Maggio  * - Temp  amb  to.ss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  grigio-ferro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

14  Giugno  » - Temp.  amb.  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara. 
Odor  aromatico  gradevole. 

^0  id.  > - Temp.  amb.  toss.  T.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superfìcie  inf.  giallo  ocra-chiara. 
Odor  aromatico. 
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- Tenip.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  b’eazione  fenolica  — 0 Feltro 

verde-terreo.  Superficie  inf.  giallo  ocra  chiara.  Odor 
aromatico  gradevole. 

- 19”  = T.l.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro  verde- 

cinereo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  gradevole. 

- Temp.  amb.  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  --  0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  =:  D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-panno.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Teinp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-panno.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 


Temp.  amb.  toss.  =:  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cupo.  Superficie  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa. 

- 19"  toss.  T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  verde 
cupo.  Superficie  inferiore  rosso  vinosa.  Inodoro. 

- 19'’  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
cinereo.  Superficie  inferiore  nerastra.  Quasi  inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol  lieve.  Feltro 

verde  cinereo.  Superficie  inf.  rosso-vinosa.  Inodoro. 

- Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cupo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cinereo.  Sup.  inf.  rossiccia.  Od.  muffa. 

- Temp.  amb.  to-ss  T.  Reaz.  fenolica  intensa.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inf.  rossiccia.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  =-  T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  cupo.  Sup.  infer.  bianco-sporca.  Odor 
di  tartufo. 

- 19*  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  bian- 
castro. Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 

- 19’  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  infer.  giallo-arancio.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

- Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancas  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Inod.  (Cresce  male). 
10  Maggio  1906  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
cinereo-celeste.  Superficiale  inferiore  rosso-mattone. 
Odor  muffa  lieve. 


22  Luglio 

1906 

29  Settom. 

> 

18  Dicem. 

» 

18  Dicem. 

» 

26  Aprile 

1907 

10  Ottobre 

> 

N.  29.  Penicill 

29  Ottobre  1904 

16  Dicem. 

» 

7 Febbr. 

1905 

» Id. 

» 

11  Aprilo 

> 

18  Giugno 

» 

25  Agosto 

15  Settera. 

» 

22  Novem. 

» 

25  Genn.  ; 

1906. 

» Id. 

> 

30 


22  Luglio  lyOt) 
29  Settein.  > 

18  Dicetn.  » 

* Id.  » 
26  Aprile  1907 

10  Ottobre  » 


Teinp.  ami).  to9S.  : T.  L’eaziorie  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cupo.  Superfìcie  iiifer.  giallo-limone.  Inodoro. 
Tomp.  ami),  t09s.  T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde  terreo.  Superfìcie  inferiore  giallo  ocra- 
chiara.  Odoro  aromatico  gradevole. 

19'  toss.  0.  Reazione  fenolica  - 0.  Feltro  cinereo. 

Superfìcie  inf.  giallo-arancio.  Odor  arom.  gradevole. 
Teuip.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  -=  0.  Feltro 
cinereo.  Superfìcie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 

Temp.  ami),  toss.  --  T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  grigio  ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-cupo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  aromatico  gradev. 


N.  30.  Penicillum 
29  Ottob.  1904  - 

11  Aprile  1905  - 

2 Luglio  » - 

15  Settom.  » - 

22  Novelli.  * - 

25  Gemi.  1906  - 
* id.  » - 

10  Maggio  * - 

22  Luglio  > - 
29  Settem.  » - 
18  Dicemb.  » - 

26  Aprile  1907  - 


10  Ottob, 


> - 


(jlaucum  isolato  5 Agosto  1904  da  farina  di  frumento. 

Temp.  amb,  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0,  Feltro 
verde-cupo.  Superf.  inf.  giallo-paglierino.  Odor  n uffa, 

Temp.  amb.  toss.  =r  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  grigio-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
celeste-chiaro.  Superfìcie  inf,  marone.  Odor  muffa. 

Temp  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  r-  0.  Feltro 
grigio  ferro-scuro.  Sup.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa, 

19"  toss.  “ 0.  Reazione  fenolica  = 0 Feltro  cinereo- 
scuro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  muffa, 

19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo- 
chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  Feltro 
cinereo-cliiaro.  Superficie  inferiore  marrmie.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio  cinereo-scuro.  Superf.  inf.  .bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = U.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo  cbiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio  ferro-scuro.  Sup.  inf.  bianco-sporca  Odor  muffa. 

19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  grigio 
ferro-scuro.  Sup.  inf.  bianco  sporca.  Odor  muffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro 
grigio  ferro-scuro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor 
muffa  intenso. 

Temp.  amb.  toss.  r—  D.l.  Reaziotie  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
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N.  31.  Fenirillum  glamum  isolato  5 Agosto  1904  da  farina  di  frnmen. 


29  Ottob.  1904  - Temp.  amb.  toss.  -=  T.  Koazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  giallo-scuro.  Superlioie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

16  Diceui.  » - 19"  toss.  = D.l.  Keazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

giallo-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Odor 
muffa  lieve. 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  ~ D.  Keazione  fenolica  = 0 Feltro 
grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  1:.=  0.  Feltro 

grigio  - chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca. 


Odor  muffa. 

20  id.  » - Temp.  amb.  toss.  — T.l  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Snperf.  inf.  bianco  sporca.  Odor  muffa. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

22  Novem.  > - 19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grijo 

scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 

25  Genn.  1906  - 19»  toss  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio. 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianco  - sporca.  Odor 
muffa  lieve. 

> id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio  - chiaro.  Superficie  inferiore  bianco -sporca. 
Inodoro. 

10  Maggio  * - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

22  Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-carnea.  Odor 


dolciastro  sgradevole.  ( Cresce  assai  male). 

10  Ottobre  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reaziono  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-carnea.  Odor 
dolciastro  sgradevole.  ( Cresce  assai  male). 

18  Dicem.  * - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 

giallo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradavole. 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde  giallo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

10  Ottobre  » - Temp.  amb.  to.ss.  = T.  Reazione,  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  giallo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 


4\ 


N.  32.  renicillum  (flmicnm  isolato  1 Settembre  11)0.^  da  farina  di  fruinoii. 


15  Sett.  1905  - Temp.  amb.  toss.  T.  Koaziono  fonolica  liov».  Feltro 
verdo-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

22  Novoin.  » - 19’ tose  — I).  Reazione  fenolica  0.  Feltro  verde 

scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

25  Genn.  1906  - 19' toss.  - 0.  Heazione  fenolica  ~ 0.  Feltro  verde 
chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

10  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  ■ 0.  Heazione  fenolica  — 0.  Peltro 

verde-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

22  Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 


29  Settem.  » 
15  Ottobr.  * 
18  Dicem.  » 


- Temp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazione  fenolica  ^ 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-scuro  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- 19’  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa  lieve. 


N.  3.3.  Penicillum  glaucum  isolato  2 Agosto  1904  da  farina  di  castagne. 
29  Ottob.  1904  - Temp.  amb  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-gialliccio.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 
Il  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

2 Loglio  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Oior 
aromatico  gradevole. 

15  Settem.  » - Temp.  amb.  to.ss.  ~ T.  Reazione  fenolica  inten.sa. 

Feltro  verde-gialliccio.  Superfìcie  inferiore  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

22  Novem.  > - 19»  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 

scuro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 
25  Genn.  1906  - 19°  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

10  Maggio  * - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

20  Giugno  > - Temp.  amb  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa 

Feltro  verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 


30  Giugno  1906  - Tenip.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  Terde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 
10  Ottobr.  » - Temp.  amb.  toss.  =:  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

18  Dicein.  ■»  - 19“  toss.  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  cinereo-chiaro.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 
10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenol.  lieve.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 


N.  34  Penicillum  glaucum  isolato  2 Agosto  1904  da  farina  di  mais. 
29  Ottob.  1904  - Temp.  amb  toss.  =:  T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

2 Gemi.  1905  - 19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
scuro. Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  fungo  fresco. 
Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 
19"  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Sup.  inf.  bianca.  Inodoro.  (Cresce  male) 
Temp.  amb.  toss.  =;  T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
19'  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde- 
celeste. Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa  lieve. 

19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 


idem. 
27  Gemi. 

idem. 
11  Aprile 
11  Maggio 
2 Luglio 
15  Settoin. 


» - 


22  Novem.  * 


25  Gemi.  1906 


chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  lieve. 

10  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

14  Giugno  » - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  gradevole. 
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24  Giugno  1906  - Temp.  amb.  toss.  0,  Reazione  fenolica  --  0.  Feltro 
cinereo.  Super,  inf.  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 

22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  : : D.l.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

18  Dicem.  * - 19^  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  gradevole. 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro  Sup.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  grad. 

10  Ottob.  > - Temp.  amb.  toss.  = 1).  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 


K.  35.  Penicillum  glaucmn  isolato.  5 Novembre  1904  dall’  atmosfera. 

15  Die.  1904  - 19°  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

giallo-chiaro  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro. 

2 Luglio  1905  - Temp.  amb.  to.ss.  =:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-grigio.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  lamponi. 
(Cresce  male). 

11  Agosto  1905  - Temp.  amb.  = D.  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro  verde 
grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odore  muffa. 

25  Agosto  1905  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa 

15  Settem.  1904  - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde  giallo-scuro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra- 
chiara. Inodoro. 

22  Nov.  1905  - 19”  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 
giallo-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odore  arom.  gradov. 

25  Genn.  1906.  - 19”  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  verde 
giallo  chiaro.  Superficie  inferiore  bianco  sporca. 
Inodoro.  (Cresce  male). 

10  Maggio  » - Temp.  amb.  tòss.  — 0,  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

grigio-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  paglierina. 
Odor  gas  illuminante. 

19  Id.  > - Temp.  amb.  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  — 0 Peltro 

grigio  chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  paglierina. 
Odor  gas  illuminaJite. 

22  Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  =:  0 Feltro 

verde-chiaro  Superficie  inferiore  giallo-paglierina. 
Odor  muffa.  (Cresce  male). 

10  Ottob.  > - Temp.  amb  toss.  D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  giallo-chiaro.  Superf.  infer.  bianca.  Odor  muffa. 
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18  Dicein.  1906  - 19<>  toss.  ~ 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
terreo.  Superi,  inf.  bianca.  Inodoro.  (Cresce  male). 

26  Aprile  1907  - Temp.  ainb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-giallo.  Superficie  inferiore  bianca  Odor  muffa. 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro 

verde-giallo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 


N.  36.  Fenicilium  glaucnm  isolato  5 Novem.  1904  da  farina  di  frumen. 


15  Dicom.  1904  - 19>^  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
grigio.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara.  Odor 
muffa  lieve. 

» id.  » - Temp.  amb.  tbss.  = 0.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 
(Cresce  male). 

11  Aprile  1905  - Temp  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
cinereo  chiaro.  Super,  inf.  bianca  Odor  muffa  forte. 

2 Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inf  bianca.  Odor  fungo  fresco. 

29  id.  » - Temp.  amb.  toss.  r=  T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inf.  bianca  Odor  fungo  fresco. 


25  Agosto 
15  Settem. 
22  Novem. 
15  Uicem. 
25  Genn. 


> - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inf.  bianco-rosea.  Odor  muffa. 

> - 19' toss  = T.  Reazione  fenol.  mediocre.  Feltro  verde 

grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  lieve. 
» - 19®  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

1906  - 19  ’ toss.  =:  T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 


chiaro -cieleste.  Superficie  inferiore  bianco- sporca. 
Odor  muffa. 

10  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  chiaro-cieleste.  Superficie  infer.  bianco 
sporca.  Odor  muffa. 

22  Loglio  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  muffa. 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  scuro-celeste.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 

18  Dicem.  » - 19®  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 


26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  iiif.  bianco-sporca.  Odor  iimiTa. 
10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  • T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianco-sporca  Odor  muffa. 


N.  37.  Penicillum  ijlaucum  isolato  5 Novembre  1904  dall’ atmosfera. 


15  Dicem.  > 

» id.  * 

21  Febb.  1905 
> id.  » 

11  Aprile  * 

2 Luglio  * 

25  id.  » 

9 Novom.  » 

22  id.  > 
25  Gemi.  1906 

10  Maggio  » 

1 Agosto  » 
10  Ottob.  > 

18  Dicem,  » 


Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  - terreo.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa. 

19“  toss.  ~ T.  Reazione  fenolica  intonsa.  Feltro  verde 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 
19 'toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  cineroo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco 
sporca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = T,  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  scuro.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inf  bianco-giallastra. 
Odor  muffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde -scuro.  Superficie  inferiore  bianco-giallastra. 
Odor  muffa  lieve. 

19“  to.ss.  = D.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

19’  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

19’  tos<.  : - 0.  Reazione  fenolica  =:  0.  Feltro  verde 
cinereo-chiaro.  Superficie  inf.  rosso-mattone.  Odor 
dolciastro  sgradevole.  (Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inf.  bianco-giallastra.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-giallastra. 
Odor  muffa. 

19«  toss.  - 0.  Reazione  fenol.  0.  Feltro  biancastro. 
Superficie  inferiore  terrea.  Inodoro.  (Cresce  male). 


4C> 


26  Aprilo  1907  - Toinp.  atiib.  toso.  r=  T.  Koazioiio  fonolica  lieve,  i'eltro 
verde  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-gialla- 
stra. Odor  muffa. 

10  Ottob.  * - Temp.  amb.  toso.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde-panno.  Superficie  inf.  bianco-gialliccia. 
Odor  muffa. 


N.  38.  Penicillum  glaucum  isolato  5 Novembre  1904  dal  mais. 


15  Dicem.  v - 
» id.  » - 

2 Gelili.  1905  - 
» id.  » - 

11  Aprile  » - 

2 Luglio  > - 

15  Settem.  » - 

22  Novera.  » - 

25  Gonn.  1906  - 

10  Maggio  » - 

1 Agosto  » 

10  Ottob.  * 

18  Dicera.  » - 

26  Aprile  1907  - 

10  Ottob.  » - 


19*^  toss.  — T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 
cinereo  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo.  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  muffa. 

19'»  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inf.  bianco-sporca.  Quasi  inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  ==  T.  Ueazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Quasi  inodoro. 

Temp.  amb  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  infer.  bianco-sporca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
grigio.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  muffa. 

19°  toss.  1=  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo 
biancastro.  Superficie  in'eriore  bianco-carnea.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Odor  gas  illuminante. 

Temp.  arab.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  arom.  grad. 

19“  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intonsa. 
Feltro  verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  gas  illum. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  leltro 
verde-scuro.  Superfìcie  inf.  bianca.  Odor  gas  illumin. 


N. 

15 

2 

» 

11 

11 

25 

2 

10 

26 

22 

25 

10 

1 

10 

18 

26 

10 
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39.  Fenicillum 
Dicoui.  1904  - 

idem.  - 

Genn.  1905  - 

id.  » - 

Aprile  » - 

Maggio  » - 

id.  » - 


Luglio  * - 


id.  » 
Settem.  > - 

Novem.  » 
Gemi.  1906  - 

Maggio  » - 

Agosto  » - 

Ottob.  » - 

Dicetn.  » - 

Aprile  1907  - 
Ottob.  » - 


glauciim  isolato  5 Novem.  1904  da  patate  ammuffite. 

• IO*»  toss.  = T.l.  Keazione  feiiolica  = 0.  Feltro  verde 
grigio.  Supertìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Keazione  feiiolica  = 0.  verde 
grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

19*  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Keazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca  Odoi'  muffa. 

Temp.  amb.  to.ss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-grigio.  Superficie  inferiore  bianca  Odor  muffa. 

Temp,  amb.  toss.  ~ D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  scuro-bleuastro.  Supertìcie  inf.  bianco-sporca. 
Odor  gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = I).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  scuro-bleuastro.  Superficie  inf.  bianco-sporca. 
Odor  gas.  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Keazione  fenolica  = 0.  Peltro 
verdegrigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-grigio.  Superficie  inf.  bianca.  Quasi  inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  — : T.  Reazione  fenolica  ==  0.  Feltro 
verde-grigio.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 

19'  toss.  — - 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
grigio.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa  forte. 

19'^  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Peltro  cinereo 
biancastro.  Superficie  infer.  giallo  ocra-chiara.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = D,  Reazione  fenolica  = 0.  verde 
grigio.  Supertìcie  inf.  bianca.  Odor  aromat.  grafi. 

Temp.  amb.  toss.  0 Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro 
(Cresco  assai  male). 

Temp.  amb.  toss  = 0 Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro 
(cresce  assai  male). 

19®  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve  Feltro  verde 
cieleste.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  gradev. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde  chiaro.  Superf.  inf.  bianco  sporca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intonsa. 
Feltro  cinereo.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
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21  Gemi.  1905 


» - 


N.  40.  Penicillum  glnucnm  isolato  1 Agosto  1904  dall’  atmosfera. 

15  Dicom.  1904  - 19"  toss.  ~ T.  Keazioiie  foiiolica  lieve.  Feltro  verde 
giallo-terreo.  Superi,  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro. 
19  ’ toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
giallo-terreo.  Superficie  inferiore  nerastra.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

Temp.  ainb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde  giallo-terreo.  Superficie  inferiore  giallo 
ocra  chiara.  Odor  muffa. 

- Teiiip.  amb.  toss.  =:  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro-gialliccio.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

- Temp.  ami),  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro-gialliccio.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

- Temp.  amb  toss.  T.  Reazione  teuolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro-gialliccio.  Superficie  infer.  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

- 19' toss.  ---  T.l.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 

grigio-biancastro.  Superfìcie  infer.  giallo  ocra  chiara. 
Odor  muffa. 

25  Gemi.  1906  - 19"  toss  — T.l.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
rieleste-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara 


» id. 

11  Aprile 
2 Luglio 
26  Settem. 
22  Novem. 


10  Maggio  » 


1 Agosto  » 


10  Ottob.  » 


18  Dicem.  * 


26  Aprile  1907 
10  Ottob.  > 


Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-cinereo.  Superficie  inferiore  giallo  ocra 
chiara.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  =:  0. 

Feltro  grigio-terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolioa  = 0.  Feltro 

grigio-terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

-19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolica.  = 0.  Feltro  bian- 
castro. Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor  dol- 
ciastro sgradevole. 

- Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0,  Feltro 

verde-cieleste.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

- Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  — 0.  Fdltro 

grigio-terreo.  Superficie  interiore  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro. 


N. 

15 

» 

11 

2 

26 

22 

25 

» 

10 

1 

10 

18 

26 

10 


4‘J 


41  Penicilln  n 
Die.  1004  - 

id.  * - 

Aprile  1905  - 

Luglio  » - 

Setteui.  » - 

Novem.  * - 

Gemi.  1906  - 

id.  *>  - 

« 

Maggio  » - 
Agosto  * - 

Otlob.  * - 
Dicein.  » - 

Aprile  1907  - 
Ottob.  » - 


glaucunt  isoVàto  ì Agosto  1904  da  farina  di  frumento. 

19  toss.  D.l.  Reazione  fonolica  0,  Feltro 
verde-cinereo.  Superfìcie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro. 

Teinp.  ami),  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verdo-cinereo.  Superticio  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  to.ss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo  - bleuastro.  Superfìcie  inferiore  biancastra. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  dol- 
cia.stro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde  scuro  -gialliccio.  Superfìcie  inferiore  bianco 
sporca.  Inodoro. 

19''  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
chiaro-gialliccio.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca. 
Inodoro. 

19'  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
gialliccio.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-gialliccio  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  giallo-chiaro.  Superfìcie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superfìcie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro.  (Cresce  assai  malo). 

Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  dolciastro 
sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
verde-terreo.  Supi  rfìcio  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — D Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde -gialliccio.  Superficie  inferiore  giallo- 
arancio.  Odor  aromatico  gradevole. 
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Luglio 


26  Settem.  > 


22  Novein. 


> - 


N.  42.  Penicillum  glaucum  isolato  2 Agosto  1904  da  farina  dì  mais. 
15  Dicem.  1904  - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
grigio-chiaro.  Superf.  inf.  bianco-sporcà.  Odor  muffa. 
(Cresce  assai  male.) 

11  Aprile  1905  - Teinp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  grigio  scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  mufl'a. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde  grigio-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
verde  scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat.  grad. 
6 Febb.  1906  - 19"  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  grigio 

ferro.  Super,  inf.  bianco-sporca.  Odor  aromat.  grad. 
10  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = D Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  cinereo.  Superf.  inf.  bianca.  Quasi  inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
3 Qenn.  1907  - 19"  toss  = D.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco  sporca.  Odor  muffa. 

- 19'  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 


1 Agosto 


10  Ottob. 


10  Ottob. 


15  Dicem. 


» - 


» - 


N.  4.8.  Penicilluin  glaucum  isolato  2 Agosto  1904  da  farina  di  mais. 

15  Dicem.  1904  - 19  > toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  verde-cupo 
Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gaz  illuminante. 

> id.  » - Temp.  amb.  to.ss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole.  (Cresco  assai  male). 

Il  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-cinereo.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 

2 Luglio  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro 
( Cresce  assai  male). 
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25  Agosto  1905 

26  Sett'in.  * 
22  No  veni.  » 

6 Setteni.  1906 

10  Slaggio  » 
14  Giugno  » 

20  id.  » 

1 Agosto  » 

10  Ottob.  * 

3 Gemi.  1907 


- Teiiip.  aiiib.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde  cupo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

- Teinp.  anib.  tos.s.  = 0.  Reazione  fenolióa  lieve.  Feltro 

verde-cupo.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 

- 19"  tos.s.  = 0.  Reazione  fonol.  mediocre.  Feltro  grigio 

bleuastro.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 

- 19'  toss  “ 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

cielestc-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

- Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

cinereo  chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cupo.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-cupo.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0,  Feltrò 

cinereo.  Superfìcie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

- Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

- 19'  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 

chiaro  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 


N.  44  Penicillum  glaucum  isolato  24  Agosto  1904  da  farina  di  frumento. 

15  Dicem.  1904  - 19  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
cinereo. Superf.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa  lieve. 
» id.  » - Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male), 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-biancastro.  Superf.  inf,  giallo-arancio.  Inodore. 
(Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-gialliccio.  Sup.  inf  giallo-limone.  Odor  muffa. 
Temp,  ami),  toss.  — D.  Reazione  fenolica  = r 0.  Feltro 
verde-gialliccio.  Sup.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 
Temp.  ami),  toss.  = D.  Reazione  fenolica  - 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superf.  inf,  giallo-limone.  Quasi  inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
veide-scuro.  Superf.  inf.  giallo-limone.  Quasi  inodoro. 

15  Settem.  > - Temi),  amb.  toss.  D.  Reazione  fer)olica  : 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superf  inf  giallo-limone.  Odor  muffa. 


18  Giugno 
20  id. 

2 Luglio 
25  Agosto 


> 


> - 
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22  Novelli.  1905  - 
6 Felibniio  » - 

10  Maggio  » - 

29  id.  » 

1 Agosto  » - 

10  Ottob.  * - 

3 Gemi.  » - 

10  Ottob.  » 


4 

19“  toss.  “ 1).  Reazione  feiiolica  — 0.  Feltro  grigio 
celeste.  Superf.  iiif.  giallo-arancio.  Odor  muffa  lieve. 

19’  toss.  = O.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
cinereo.  Siiperf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  muffa. 

Temp.  ami),  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  grigio-ferro.  Superficie  inf.  gialla-limono.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  ami),  toss.  =:  D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde  grigio-ferro.  Superficie  inf.  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenol.  :;=:  0.  Feltro 
biancastro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  dolciastro  sgrad. 

Temp.  amb.  toss.  — 1).  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Superf.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 

19'  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 
chiaro. Superficie  inf.  giallo-limone.  Quasi  inodoro. 

Temj).  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superf.  inf.  giallo  arancio.  Odor  muffa. 


N.  45  Penic  Uum  glauciim  isolato  24  Agosto  1904  dell’  atmosfera. 


15  Dicem.  1904  * 19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
verde-cupo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  gaz.  illumin. 

> id.  > - Temp.  amb  to.ss.  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-cinereo.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Inodoro. 

6 Gemi.  » - 19“  toss.  =0.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 


11  Aprile 
16  Maggio 
2 Luglio 
15  Settem. 
22  Novelli. 
6 Febb. 


cupo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  gaz.  illuminante. 

» - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cupo.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas. 
illuminante. 

» - Temp.  amb  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa 

Feltro  verde-grigio.  Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor 
gas  illuminante. 

» - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

» - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde-grigio.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

» - 19"  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde- 

cinereo. Superf.  inf.  bianco-sporca.  Odor  dolciastro 
sgradevole. 

» - 19“  = 1).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde  celeste 

chiaro.  Sup.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  gas  illuni. 
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10  Miig'g’io  1004  - Temp.  ainb.  tosa.  - 1),  Ronzìono  fenolica  lieve.  Feltro 
ciiiereo-biiiiicastro.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 

1 Agosto  * - Temp.  ainb.  toss.  0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

cinereo  biancastro.  Superf.  infer.  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro.  (Cresco  assai  male). 

10  Ottobre  » - Temp.  amb.  toss.  --  I).  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

verde-biancastro.  Superf.  inf.  giallo  arancio.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

3 Gemi.  > - 10  ' toss.  — I).  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 

biancastro.  Superf.  inf.  giallo-arancio.  Odor  muffa. 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inf.  giallo-arancio.  Inodoro. 
(Cresco  assai  male). 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

verde-chiaro.  Superf.  inf.  giallo-limone.  Odor  muffa. 


N.  46  Penicìllum  glaucum  isolato  24  Agosto  1904  dell’  atmosfera. 

15  Dicem.  1904  - 19"  toss.  = 0.  Reazione  fenolii'a  = 0.  Poltro  verdo- 
giallo-chiaro.  Superf.  inf.  giallo  ocra-chiara.  Inodoro. 

» id.  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-biancastro.  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  giallo-chiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  to.ss.  — 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

verde-biancastro.  Superf.  inf.  bianco  sporca.  Inodoro. 

* - Temp.  amb.  toss.  = I).  Reazione  fenolica  ~ 0.  Feltro 
cineieo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

* - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde  giallo-scuro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

» - 19°  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 

giallo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

6 Pebb.  1906  - 19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
giallo-chiaro.  Superficie  ijiferiore  bianca.  Inodoro. 

10  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde  giallo-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  aromat. 
gradevole. 

id.  > - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  giallo-scuro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

1 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 


11  Aprile  1905 
2 Luglio 
25  Agosto 
15  Settem. 

22  Novem. 


5-1 


10  Ottob.  1906 
3 Genti.  1907 
26  Aprile  » 


Ttìinp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazioiio  feiiolìca  0.  Feltro 
verde  giallo-scuro.  Superf.  iiif.  bianca.  Odor  muffa. 

19'’  toss.  = D.  Reazione  fetiolica  intensa.  Feltro  verde 
giallo-cliiaro.  Superf.  inf.  bianca.  Inodoro. 

Teinp.  amb.  toss  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
giallo-scuro.  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor 
aromatico  gradevole. 


N.  47.  Penicillum 
26  Die.  1904  - 


» id. 

» 

11  Aprile  1905 

10  Giugno 

18  id. 

> 

2 Luglio 

» 

25  Agosto 

» 

26  Settem. 

» 

22  Novelli. 

» 

6 Febb. 

1906 

10  Maggio 

> 

1 Agosto 

» 

10  Ottob. 

» 

3 Gemi.  1907  - 


glaucum  i.solato  5 Dicem.  1904  da  farina  di  frumento. 

19  ' toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
cupo.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara.  Odor 
muffa  lieve. 

Teinp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
dolciastro  sgradevole.  (Cresce  male). 

Teinp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Teinp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  to.ss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  cupo.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Peltro  verde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19“  toss.  0.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  grigio 
cieleste.  Superficie  infi*riore  bianca.  Odor  muffa. 

19'  to.ss.  — : T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
grigio-ferro  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  — 'f.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19  " toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa  Feltro  verde 
chiaro.  Superf  inferiore  bianca.  Odor  arom.  grader. 
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2(J  Aprilo  l‘J07  - Toinp.  anib.  tos3.  = 1).  Hoaziono  fonolica  lieve.  Feltro 
grigio-scuro.  Snporfìcie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

10  Ottol).  > - Temp.  amb.  toss.  = T.  Keazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

N.  48.  Penicillum  (/laucitm  isolato  5 Uicem.  1904  da  farina  di  frumento. 

26  Dicem.  1904  - 19  toss.  = T.  lleazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
verde  scuro.  Superficie  infer.  bianco-sporca.  Inodoro. 

» id.  * - Temp.  amb.  to.ss.  0.  Keazione  fenolica  0.  Feltro 

cinereo.  Superficie  inferiore  bianco-rosea.  Inodoro. 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  gas  illuminante. 

2 Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superf.  inf.  bianca.  Odor  muffa. 
26  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = T Reazione  fenolica  mediore. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
Odor  lampone. 

22  Novera.  * -19“  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 

terreo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole, 

6 Febb.  1906  - 19“  toss.  — T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  grigo 
scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea  Odor  aroma- 
tico gradevole. 

10  Maggio  * - Temp.  amb.  toss.  ~ T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  aromatico  gradevole. 

1 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reaziono  fenolica  intensa. 

Feltro  verdechiaro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  aromatico  gradevole. 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-panno.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  aromatico  gradevole. 

3 Genn.  1907  - 19  toss.  = U.  Reazione  fenolica  =r  0.  Feltro  cinereo 

chiaro.  Superficie  ijifer.  bianco-rosea.  Quasi  inodoro. 
26  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  mu fftU 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 

grigio-ferro-  Superficie  inf.  bianco-rosea.  Odor  muffa. 
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N.  49.  Tenicillnm 
26  Dicem.  1904  - 


id. 


» - 


11  Aprile  1905  - 

26  Setteui.  » - 

7 Dicem.  » - 

6 Febb.  1906  - 
29  Maggio  » - 

10  Maggio  * - 

1 Agosto  » - 

10  Ottob.  * - 

3 Genn.  1907  - 
26  Aprile  » - 

10  Ottob.  > - 


plaucum  isolato  5 Dicembre  1904  da  farina  di  mais. 

19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
cupo.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 

Temp.  amb.  to,ss.  T.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde-cinereo  Superfìcie  infer.  giallo-arancio. 
Inodoro.  (Cresce  male). 

Temp.  amb,  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-bleuastro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor 
fungo  fresco. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-chiaro.  Sup.  inf.  giallo-aran.  Odor  muffa. 

19  ’ toss.  r=  T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante 

19“  toss.  •—  T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Relazione  fenolica  intensa. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  itif.  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

Temp.  amb.  toss  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb,  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-scuro.  Superf.  inf.  giallo»arancio.  Odor  aromat. 
gradevole. 

19“  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  mediocre.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  = 0 Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inf.  bianco-sporca.  Inodoro. 
( Cresce  assai  male). 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 


N.  50  Penicillum  plaucum  isolato  5 Dicembre  1904  dell  atmosfera. 

26  Dicem.  1904  - 19“  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  verde- 
scuro. Superf.  inf.  giallo  arancio.  Odor  gas  illumin. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  scuro.  Sup.  inf.  giallo-arancio.  Inodoro. 
11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde  cupo-bleuastro.  Superficie  infer.  giallo-limone. 
Odor  muffa. 


14  Luglio 


» 


26  Settoiii.  » 


7 Dici'in.  » 


6 Febb.  1006 
15  Maggio  » 

1 Agosto  » 
10  Oltob.  » 


3 Gemi  1907 
26  Aprile  * 


Temp.  aiiib.  toss.  • '1’.  Reazione  feiiol.  intensa.  Feltro 
venie-scuro.  Superficie  iiif.  biain-a.  Odor  lampone. 

Temp.  ami),  toss.  T.  lìeazione  fenolica  mediocre. 
Feltro  verde-cliiaro.  Suporf.  inf.  giallo  limone.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

19"  toss.  — T.  Reazione  fenolica  inten.sa.  Feltro  verde 
terreo.  Superficie  inf.  bianco-rooea.  Odor  dolciastro 
sgradevole. 

19'  toss.  ■ D Rea'zimie  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 
scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 

Temp.  ami).  to.ss.  T.  Reazione  fein.1.  intensa.  Feltro 
grigio-scuro.  Superticie  inf.  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 

Temp.  ami),  toss.  — ; T.  Reazione  fenol.  intensa.  F*dtro 
verde-chiaro.  Superficie  inf.  bianca  Quasi  Inodoro. 

Temp.  amb..  toss.  — T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
aromatico  gradevole 

19  ' toss.  = D Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 

Temp.  amb.  tos.s.  = D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  aromatico  gradev. 


N.  51  PenicUlum  glaucum  isolato  5 Dicem.  1904  da  farina  di  mais. 


26  Dicem.  1904  - 
» id.  » - 

7 Febb.  1905  - 
» id.  » » 

1)  Aprile  » - 

14  Luglio  » - 

15  Settem.  » - 

7 Dicem.  » - 


19"  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 

Temp.  amb.  to.ss.  ~ T.l.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Ino- 
doro. (Cresco  male). 

19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
.scuro.  Superficie  infer.  giallo  arancio.  Odor  tartuft'o. 

Temp.  ami),  toss.  = T.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor 
muffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  ~ T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-bleuastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro-giallo.  Superficie  inferiore  giallo 
arancio.  Odor  lamponi. 

Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  lamponi. 

19"  toss.  ~ T.  Reazione  fenol.  intensa.  Feltro  verde 
terreo.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 


G Pobb. 
15  Maggio 


20  Giugno 


1 Agosto 


10  Ottob. 


3 Gena. 


1906  - 19’  toss.  — T.  Reazione  feiiolica  = 0.  Feltro  grigio 

ferro.  Superi,  inf.  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 
» - Tenip.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

» - Temp  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Supertìcie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

» - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde -cinereo.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 

* - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  giallo-scuro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 

1907  - 19'  to>3.  D.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 

verde  giallo-scuro.  Superfìcie  infer.  bianca.  Inodoro. 


26  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  ==  D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aro- 
matico. gradevole. 


N.  52,  Penicillum  glaucum  isolate  5 Dicembre  1904  dall’  atmosfera. 

26  Dicem.  1904  - 19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  infer.  giallo-arancio.  Quasi  inodoro. 
11  Aprilo  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  muffa. 

14  Loglio  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-gialliccio.  Superficie  inf.  bianca.  Inodore, 
26  Settem.  > - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra 
chiara.  Odor  gas  illuminante. 

6 Dicem.  » - 19’  toss.  ~ 0.  Reazione  fenol.  intensa,  ieltro  verde 

terreo.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  gas 
illuminante. 

» id.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cinereo.  Superficie  inf.  bianca.  Inodoro. 
6 Febb.  1906  - 19  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  F(dtro  verde 
grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa  lieve. 

15  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  = T Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  aromatico  penetrante. 

1 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio  terreo.  Sup.  inf.  bianco-sporco.  Quasi  inodoro. 


10  Ottob.  1006  - Tomp.  ainb.  tosa.  = T,  lloazione  fenolica  intensa. 

Feltro  Verde-scuro.  Superfìcie  iiiforiore  giallo  ocra 
chiara.  Odor  aromatico  gradevole. 

3 Gemi.  1907  - 19'  toss.  - 0.  Keaziono  fenolica  lieve.  Feltro  verde 
chiaro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

20  Aprilo  » - Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  feiiol.  lieve.  Feltro 

verde-scuro.  Superfìcie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 


id. 


» 


11  Aprile  1905 


14  Luglio  » 


» 


N.  53.  Penicillum  glaucum  isolato  5 Dicembre  1904  dall' atmosfera. 
26  Dicem.  1904  - 19'  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Inodoro. 
( Cresce  male  ). 

Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Ino- 
doro. (Cresce  male). 

Temp.  ambiente  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  cinereo-chiaro.  Superficie  infer.  giallo-limone. 
Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Inodoro. 
26  Settem.  » - Temp.  amb.  toss.  = DI.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  muffa. 

19"  toss.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Peltro  grigio 
ferro.  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

6 Febb.  1906  - 19°  toss.  — T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
chiaro.  Suijerfìcie  inf.  giallo  ocra-scura.  Odor  muffa. 
Temp.  amb.  toss.  ^ T.  Jteazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa  lieve. 
Temp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazi'iiie  fenolica  — 0.  Feltro 
cinereo-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
grigio-ferro.  Superfìcie  inf  giallo-limone.  Odor  muffa. 
1907  - 19°  toss.  ^ D.  Reazione  feiiol.  ~ 0.  Feltro  cinereo. 
Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor  muffa. 
Temper.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenol.  = 0. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limome. 
Odor  muffa. 


7 Dicem. 


id. 


15  Mapgio 
1 Agosto 

10  Ottob. 

3 Genn. 
26  Aprile 


» 


» 


» - 


co 


N.  54  renicHlum 
15  Marzo  1905  - 

11  Aprile  * - 

2 Luglio  » - 

26  Settein.  » - 

7 Diceuib.  » - 


id. 


glaiicum  isolato  6 Febbraio  1905  da  farina  frumento. 
Temperatura  ambiente  tossicitiV  — r 0.  Reazione  feno- 
lica  — 0.  Peltro  cinereo-scuro.  Superfìcie  inferiore 


> - 


6 Febb.  1906  - 
15  Maggio  * - 


giallo-arancio.  Odor  muffa. 

Teinp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiere  bianca.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

19”  toss.  =:  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 
terreo.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.,  Odor  gas 
illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-scura. 
Inodoro.  (Cresce  assai  male). 

19”  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio- 
ferro.  Superficie  inferiore  marrone.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aroma- 
tico gradevole. 


1 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  caffè.  Inodoro.  (Cre.sce 
assai  male). 

10  Ottobre  » - Temp.  amb.  toss  = D.  Reazione  fenolica  =r  0.  Feltro 

grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo  ocra-chiara. 
Odor  aromatico  gradevole. 

3 Genn.  1907  - 19'  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo. 

Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor  aromatico 
gradevole. 

26  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

grigio  ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
gas  illuminante. 

10  Ottobre  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  0.  leltro 

grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa. 


N.  55.  renicillum  glaucum  isolato  6 Febbraio  1905  dall’  atmosfera. 

15  Magg.  1905  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
\erde-cupo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
11  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-cupo.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  muffa. 


ni 


15  Maggio  1905  - 

2 Luglio  » - 

26  Spttem.  » - 

7 Dicem.  » - 

» iti,  » - 

5 Febb.  1906  - 

15  Maggio  » - 

1 Agosto  > - 

10  Ottob.  * - 

3 Gemi.  1907  - 

26  Aprile  » - 

10  Ottob.  » - 


Tenip.  amb.  toss.  ' T.  Reazione  feiiolica  intensa. 
Feltro  verde-cupo.  Superficie  infitriore  bianca.  Odor 
gas  illuii' inante. 

Teinp.  ainb.  toss.  T Reazione  fonolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inf,  bianca.  Odor  inufl'a  lieve. 

Teinp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  gas 
illuminante. 

19  toss.  1),  Reazione  fenolica  _ 0.  Feltro  grigio 
terreo.  Superficie  inf.  giallo  ocra-chiara.  Odor  muffa. 

Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro  Superficie  inferiore  caffè.  Inodoro  (Cresce 
assai  male). 

19“  toss.  — 0.  Reazione  fenol.  =:  0.  Ftdtro  cinereo. 
Superficie  inferiore  giallo  ocra-scura.  Odor  dolciastro 
sgradevole,  (Cresce  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
cinereo -chiaro.  Superficie  inferiore  bianco  ■ sporca. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 

19"  toss,  = I).  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie,  infer.  bianca.  Quasi  inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  ^ T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aroma- 
tico gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aroma- 
tico gradevole. 


N.  56.  Penicillum  glaucum  isolato  14  Febbraio  1905  dall’  atmosfera. 
15  Marzo  1905  - Temp.  amb.  toss.  ~ T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro  terreo.  Superficie  inferiore  bianca. 
Inodoro. 

11  Aprile  » - Temp.  amb  toss.  =:  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde  scuro  - bleuastro.  Superficie  inferiore 
bianca.  Odor  muffa. 

2 Luglio  * - Temp.  amb.  toss.  - T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 
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2(j  Sottem.  1905  - 


7 Dicem.  » 


» id.  » - 


6 Febb.  1906  - 
15  Miiggio  » - 


1 Agosto  » - 


10  Ottob.  » - 


3 Gemi.  1907  - 


» id. 


» 


Temp,  amb.  toss.  = T.  Kt-azioiie  feiiolica  intensa. 
Feltro  verde-grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19“  toss.  T.l.  Eeazione  fenolica  lieve.  Feltro  cinereo 
biancastro.  Superficie  infer.  bianca.  Odor  dolciastro 
sgradevole.  (Cresco  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  =r  0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  bianco-giallastra.  Ino- 
doro. (Cresce  assai  male). 

19“  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  cinereo 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-giallastra.  Odor 
dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
cinereo  - cieleste.  Superficie  inferiore  bianca  Odor 
muffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Inodoro. 
(Cresco  asssi  male). 

Temp  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19°  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  bian- 
castro. Superficie  inferiore  giallo-limone,  inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 


N.  57.  Penicillutn  glaucum  isolato  14  Febbraio  1905  dell  atmosfera. 


15  Marzo  1905  - 

11  Aprile  » - 

2 Luglio  » - 

25  Settem.  * - 

7 Dicem.  » - 


Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  infer.  giallo  arancio. 
Inodoro. 

Temp.  amb.  toss.  — D.l.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  cupo.  Superficie  infer.  giallo-limone.  Inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-chiaro  Superficie  inferiore  biancastra. 
Odor  fungo  fresco. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0. 

Feltro  verde-cui)0.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  aromatico  gradevole. 

19“  toss.  = T.l,  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio.  Odor  aro- 
matico gradevole. 
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7 Die.  1905 
G Febb.  1906 


15  Maggio  * 


1 Agosto  » 


10  Ottob.  » 

3 Gemi.  1907 


26  Aprile  » 


Teinp.  amb.  toss.  0.  Reazione,  fenolica  - 0.  Feltro 

biancastro.  Superfìcie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

19"  toss.  0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro  cinereo 
cieleste.  Superficie  inft*riore  giallo-rossiccio.  Inodoro. 
( Cresce  assai  inalo). 

Teinp.  ainb.  toss.  D.  Reazione  fenolica  -- 0.  Feltro 
verde-cupo.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
lampone, 

Teinp.  ami),  toss.  — - 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-gelatinosa. 
Odor  dolciastro  sgradevole. 

Temp.  amb.  toss.  1).  Iteazione  fenolica  =r  0.  Feltro 
verde-celeste.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Odor 
lampone. 

19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  cinereo 
celeste.  Superficie  inferiore  giallo-limone.  Inodoro. 
(Cresco  male). 

Temp.  amb.  toss.  ~ T.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  grigio-ferro.  Superficie  inferiore  giallo-limone. 
Odor  aromatico  gradevole. 


N.  58.  Periicillum  glnucuni  isolato  14  Febbraio  1905  da  uva  ammuffita. 


15  Marzo  1905  - 

11  Aprile  » 

2 Luglio  > 

26  Settem.  » 

7 Dicein.  » 

» id.  > 

6 Febbr.  1906  - 
15  Magg.  » 


Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
verde  cinereo  chiaro.  Sup.  iiif.  bianca.  Odor  dolciastro 
sgradevole.  (Cresce  male). 

Temp.  ami).  = T.  Reaz.  feiiol.  intensa.  Feltro  verde 
scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  muffa. 
Temper.  ambiente  = T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro-gial.  Super,  infer.  bianca.  Inodoro. 
Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-scuro  gial.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odore  gas  illuminante  forte. 

19"  toss.  --  T.  Reaz.  fenol.  intensa.  Feltro  grigio-ferro. 

Superficie  inferiore  bianco  ro.sea.  Odore  muffa. 
Temper.  ambiente  toss.  = T.l.  Reazione  fenol.  lieve. 
Feltro  cinereo-chiaro.  Superf.  inferiore  bianco-rosea. 
Quasi  inodoro.  (Cresce  male). 

19"  toss.  = T.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  grig'io- 
ferro.  Superf.  infer.  bianca.  Odor  mufia  lieve. 
Temper.  ambiento  to.ss.  =:  T.  Reazione  fenol.  intensa. 
Feltro  verde-scuro.  Superficie  infer.  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole  i>enetraute. 
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1 Agosto  1906  - Tetnper.  anibientf^  tos«.  = 0.  Reazione  fenol,  intensa. 

Feltro  verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Quasi  inodoro. 

10  Ottobre  > - Temperatura  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fenolica 

intensa.  Peltro  grigio-ferro.  Suporficie  infer.  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 

3 Genn.  1907  - 19°  toss.  = I)  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  ciner. 

chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  arom.  grad. 
26  Aprile  * - Teinper.  ambiente  toss.  = D.  Reazione  fenolica  lieve. 

Feltro  grigio  ferro.  Superficie  inriore  bianca.  Odore 
aromatico  gradevole. 

N.  59.  Penicillum  glancum  isolato  15  Febbraio  1905  da  patate  amuffite. 

11  Aprile  1905  - Temper.  ambiente  toss.  = T.  Reazione  fen.  intensa. 

Feltro  verde  grigio.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
muffa  lieve. 

15  Loglio  1905  - Temperatura  ambiente  toss.  = T.  Reaz.  fenol  intensa. 

Feltro  verde-giallo.  Sup.  inf.  bianca.  Odor  muffa  lieve. 
26  Settem.  » - Temper.  ambiente  toss.  “ T.  Reaz.  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-giallo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
gas  illuminante  intenso. 

7 Dicem.  » - 19''  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 

verde-terreo.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  arom. 
gradevole. 

> id.  > - Temper.  ambiente  toss.  = 0.  Reazione  fennliea  lieve. 

Feltro  cineroo-chiaro.  Superficie  infer.  bianco-.sporca. 
Inodoro.  ( Cresce  assai  male). 

6 Febbr.  1906  - 19'’  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor.  arom.  grad. 
15  Maggio  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  grigio-ferro.  Superf.  inf.  bianca.  Odore  arom. 
gradevole. 

1 Agosto  » - Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenol.  intensa.  Peltro 

cinereo  chiaro.  Superficie  infer.  giallastra.  Inodoro. 
10  Ottobre  * - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenol.  lieve.  Feltro 

verde-giallo  chiaro.  Sup.  inf.  giallo  arane.  Odor  muffa. 
3 Genn.  1907  - 19  " toss.  _ 0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro  grigio 
ferro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor  aro- 
matico gradevole. 

» id.  » - Temp.  amb.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  infer.  bianco-sporco.  Inodoro. 

» - Temp.  amb.  T.  Reaz.  fenol.  mediocr  Feltro  verde- 

celeste. Sup.  inf.  bianca.  Odor  arom.  gradev. 


26  Aprile 
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N.  60.  Penicillum  alaucum  iisolato  19  Febbraio  1905  da  stracchino 

di  Gorgonzola. 


10  Marzo  1905 

20  Aprile  » 

15  Luglio  » 

26  Settoin.  » 

7 Dicem.  » 

» id.  » 

6 Febb.  1906 

15  Maggio  » 

1 Ago.sto  » 

10  Otto!).  * 

3 Gemi.  1907 
26  Aprile  » 


Toinp.  ami).  to.ss.  0.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde-cinereo.  Siiperlìcie  inferiore  verdastra.  Odor 
mutla  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  verdastra. 
Odor  muffa  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  intensa 

Feltro  verde-giallastro.  Superficie  inferiore  bianca. 
Odor  aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

19'  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  verde 
scuro.  Sup.  infer.  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 
Temp.  amb.  toss.  T.l.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  cinereo.  Superficie  inf.  bianca.  Quasi  inodoro. 
19°  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre.  Feltro 
grigio-ferro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aroma- 
tico gradevole  lieve. 

Temp.  amb.  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
gas  illuminante. 

Temp  amb.  to.ss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 
Feltro  verde-.scuro.  Superfìcie  inferiore  bianca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

Ifi*"  toss.  = U.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Quasi  inodoro. 
Temp.  amb.  toss.  — D.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 
verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradovaie. 


N.  61.  Penicìllum  glancum  isolato  11  .Marzo  1908  da  farina  mais. 

11  Aprile  1905  - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica.  = 0.  Feltro 
verde-nerastro.  Superficie  inf.  bianco-vinosa.  Inodoro. 
» - Temp.  amb.  toss.  T.  Reazione  fenolica  lieve. 'Feltro 

verde-nerastro.  Superficie  inferiore  bianco  - vinosa. 
Odor  muffa. 


25  Aprile 


16  Maggio  1905 
14  Luglio  » 

26  Settem.  * 

9 Novem.  » 


7 Dicem. 


id. 


» - 


6 Febb.  1906 


Temp.  amb.  toss.  = 0.  Rpaziono  fpiiolica  lieve.  Feltro 
verde-scuro.  Suj).  inf.  bianca.  Odor  gas  illuminante. 

Temp.  amb.  toss.  r—  0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  dolcia- 
stro nauseante. 

Temp.  amb.  toss.  i:-:  T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro 
verde-scuro.  Superficie  inf.  bianca.  Odor  gas  illum. 

19'^  toss.  — D.  Reazione  fonolica  lieve.  Feltro  verde 
chiaro.  Superficie  inferiore  bianca.  Odor  aromatico 
gradevole. 

19"  toss.  — T.  Reazione  fenolica  intensa.  Feltro  grigio 
ferro.  Super,  infer.  bianca.  Odor  aromatico  gradevole. 

Temp.  amb.  toss.  = T.l.  Reazione  fenolica  = 0. 
Feltro  verde-biancastro.  Superficie  interiore  bianco 
sporca.  Inodoro.  (Cresce  male) 

19  toss.  = T.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro  grìgio 


ferro.  Superficie  inf.  bianco-sporca.  Odor  muffa  lieve. 
15  Maggio  le  - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  ver.le-scuro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca. 
. Odor  aromatico  gradevole. 

1 Agosto  > - Temp.  amb.  toss.  — 0.  Reazione  fenolica  lieve.  Feltro 

verde-chiaro.  Superficie  inferiore  bianco-sporca.  Odor 
aromatico  gradevole. 

10  Ottob.  * - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  intensa. 

Feltro  verde-scuro.  Superficie  inferiore  giallo-arancio. 
Odor  aromatico  gradevole. 

3 Genn.  1907  - 19  toss.  = T.l.  Reazione  fenol  ca  mediocre.  Feltro 
verde-scuro.  Super  eie  inferiore  bianca.  Odor  gas 
illuminante  lieve. 


26  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  = T.  Reazione  fenolica  mediocre. 

Feltro  verde  scuro.  Superficie  inferiore  bianco-rosea. 
Odor  aromatico  gradevole. 


N.  62.  Penicillum  glaucntn  isolato  12  Luglio  1905  da  farina  frumento. 

12  Agosto  190j  - Temper.  ambiente  toss.  — D Reazione  fenol.  = 0. 

Feltro  verde-scuro  giallastro.  Superf.  inferiore  giallo 
limone.  Odor  fungo  fresco. 

29  id.  > - Temp  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 

verde-scuro  giallastro.  Superficie  infer.  giallo-limone. 
Odor  fungo  fresco. 

7 Didem.  » - 19'  toss.  = D.l.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro  verde 

biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Odor  dol- 
ciastro nauseante. 
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7 Die.  11)05  - Teinp.  amb.  toss.  0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

bianco-giallastro.  Superficie  iiiferiore  nerastra,  Inod. 
(Cresce  assai  male). 

6 Febbr.  1906  - 19’  toss.  = 0.  Reaz.  fen.  =:  0.  Strato  gelatinoso. 
Inodoro.  • 

» id.  » - Teinp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Strato 

gelatinoso.  Inodoro. 

S Gemi.  1907  » to’"  toss.  = 0.  Reaz.  fenolica  = 0.  Strato  gelatinoso. 
Inodoro. 

N.  63.  Penicillum  glaiicum  isolato  15  Aprile  1906  da  farina  mais. 

22  Maggio  1906  - Temp.  amb.  toss.  = D.l.  Reaz.  fenol.  = 0.  Feltro 
verde-celeste.  Superficie  inferiore  giallo  ocra  scura. 
Odor  aromatico  gradevole. 

1 Agosto  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenol.  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 
(Cresce  assai  male). 

10  Ottob.  » - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
biancastro.  Superficie  inferiore  nerastra.  Inodoro. 
3 Gemi.  1907  - 19"  toss.  = 0.  Reaz.  fenol.  = 0.  Feltro  verde  scuro. 

Super,  inf.  feccia  vino.  Odor  dolciastro  nauseante. 

» id.  » - Temp.  amb.  — 0.  Reazione  fenolica  0.  Feltro 

bianco  ros.siccio.  Snperf.  inf.  feccia  vino  Odor  dol- 
ciastro nauseante. 

26  Aprile  1907  - Temp.  amb.  = D.  Reazione  fenolica  — 0.  Feltro 
verde  chiaro.  Superficie  inferiore  feccia  vino.  Odor 
aromatico  gradevole. 

N.  64.  Penicillum  glaucum  isolato  15  Giugno  1906  da  farina  di  frumento. 
1 Agosto  1906  - Temp.  amb.  toss.  = D.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 
rosso  vermiglio  e verde-chiaro.  Superficie  inferiore 
giallo  ocra  chiara.  Odor  fungo  fresco. 

10  Ottobr.  » - Temp,  amb.  toss,  = 0.  Reazione  fenolica  = 0 Feltro 

rosso  vermiglio  e verde-chiaro.  Superficie  inferiore 
bianco-rosea.  Odor  dolciastro  nauseante. 

8 Genn,  1907  - 19  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro  rosso- 

vermiglio e verde  chiaro.  Superficie  inferiore  feccia 
vino.  Inodoro. 

> id,  > - Temp.  amb.  toss.  = 0.  Reazione  fenolica  = 0.  Feltro 

biancastro.  Superficie  inferiore  feccia  vino.  Inodoro. 
(Cresce  assai  .male). 

26  Aprile  » - Temp.  amb.  toss.  ~ 0.  Reazione  fenolica  verde-scuro 

e roseo.  Superfìcie  inferiore  rosea.  Odor  arom,  grad. 


1 er  facilitare  ora  la  lettura  dei  reperti  sulla  tossicità  degli 
estratti  delle  colture  nelle  diverse  prove  eseguite  durante  i 4 
anni  d’esperienza,  riassumo  in  uu  quadro  sinnotico  (Tab.  I.)  i 
risultati  singoli.  * 

Da  questo  quadro  è facile  anzi  tutto  rilevare  1'  individualità 
tossica  di  ogni  campione  di  Penicillwn  ghiucum  studiato  e spe- 
cialmente 1 instabilita  e intermittenza  che  ciascuno  di  fjuosti 
presenta  nella  produzione  dei  tossici.  Tutti  i campioni,  ora  in 
un  periodo,  ora  neU’altro  della  prolungata  osservazione,  si  dimo- 
strarono però  capaci  di  produrre  dei  tossici  specifici;  per  cui  ora 
non  credo  affatto  più  possibile  di  parlare  di  varietà  tossiche  e 
varietà  innocue.  Questa  proprietà  tossica  varia  tuttavia  in  grado 
notevole  da  campione  a campione;  così  che  mentre  alcuni  si 
mantengono  sempre  più  o meno  tossici  nella  massima  parte  delle 
prove  eseguite,  altri  invece  presentano  dei  periodi  più  o meno 
lunghi,  anche  di  un  anno  e più,  durante  i quali  si  conservano 
sempre  completamente  innocui.  In  alcuni  casi  i periodi  più  lunghi 
di  assoluta  mancanza  di  tossicità  del  fungo  coincidono  coi  primi 
due  anni  di  osservazione;  in  altri  invece  coincidono  c^gli  ultimi  due 
anni.  Da  questi  risultati  non  è quindi  neppur  possibile  dire  se 
l’ifomiceta  coi  successivi  trapianti  vada  incontro  ad  un’attenua- 
zione oppure  ad  un’esaltazione  del  suo  potere  tossico. 

Anche  i casi  che  si  dimostrano  tra  i più  tossici,  il  loro 
grado  di  tossicità  varia  poi  notevolmente  da  epoca  a epoca  in  cui 
furono  sperimentati;  così  che  di  solito  osserviamo,  negli  stessi  ri- 
sultati segnati  come  positivi,  delle  fasi  in  cui  il  fungo  produce  dei 
tossici  tipici,  potenti  e capaci  di  uccidere  in  poche  ore  gli  animali, 
le  quali  sono  intercalate  da  fasi  in  cui  invece  la  produzione  del 
tossico  ò minima  di  fronte  alle  prime,  a tal  segno  che  la  iniezione 
degli  estratti  negli  animali  non  è capace  che  di  produrre  dei 
fenomeni  d’ intossicamento  assai  lievi,  talvolta  appena  percettibili, 
affatto  transitori  e di  solito  senza  uu  quadro  sintomatico  tipico. 

Dei  rapporti  costanti  nei  singoli  campioni  studiati  tra  queste 
fasi  di  produzione  massima  e minima  dei  tossici  e le  varie  epoche 
dell’  anno  in  cui  furono  eseguite  le  esperienze,  non  solo  mancano 
assolutamente,  ma,  considerando  caso  |>er  caso,  non  è dittìcile 
vedere  come  spesso  esistano  a tale  |>roposito  delle  contradizioni, 
dei  rapporti  inversi,  cioè  dei  campioni  che  raggiungono  il  loro 
massimo  di  tossicità  in  epoche  dell’  anno  in  cui  altri  raggiun- 
gono il  minimo. 


Riassunto  dei  risultati  delle  sing'ole  esperienze  sulla  tossicità  delle  muffe, 
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Le  stesse  centra  lizioni  si  notano  alle  volto  per  fino  nell’at- 
tività tossica  dimostrata  da  un  medesimo  campione  durante  il 
periodo  d’osservazione:  non  mancano  casi  infatti  die  rag{,nungono  il 
massimo  e il  minimo  di  tossicità  in  epoche  diverse  nei  diversi  anni. 

Il  trarre  pertanto  delle  conclusioni  sull’  attività  tossica  di 
un  singolo  caso  o anche  di  un  gnippo  esiguo  di  casi  in  rapporto 
colle  varie  epoche  ilell’  anno  è presso  a che  impossibili'. 

Le  cose  cambiano  invece  se  noi  prendiamo  in  considerazione 
il  risultato  counilessivi'  delle  nostro  esperienze  eseguite  nelle 
varie  epoche  dell’  anno,  sia  con  patine  peniciliari  ottenuto  alla 
temperatura  ambiente,  sia  con  patino  ottenute  alla  stufa.  Le  pro- 
porzioni mensili  dei  risultati  positivi  e di  quelli  negativi  ottenuti 
nei  singoli  anni  con  gli  stessi  campioni  di  penicilli,  sono  tutt’altro 
che  costanti.  Esse  però,  pur  variando  notevolmente  da  anno  a anno, 
concordano  tra  di  loro  pel  fatto,  che  il  massimo  e il  minimo  dei 
risultati  positivi  e negativi  mensili  si  corrispondono  quasi  sempre 
nei  singoli  anni. 

Non  mi  sembra  tuttavia  ancor  possibile  trarre  delle  conclu- 
sioni generali  sulla  periodicità  tossica  di  queste  muffe  riscontrata 
anno  per  anno;  perchè  il  numero  delle  esperienze  eseguite  nei 
rispettivi  mesi  dei  singoli  anni  variano  troppo  per  poterne  dedurre 
dalle  medie  con  criteri  razionali.  In  secondo  luogo  le  esperienze 
dei  mesi  itivernali  furono  eseguite,  nei  diversi  anni,  in  condizioni 
di  temperatura  non  sempre  eguali;  di  modo  che  non  sarebbe 
neppure  possibile  un  raffronto  tra  i diversi  risultati  mensili 
invernali  ottenuti  anno  per  anno. 

Per  ciò  dovremo  noi  limitarci  a trarre  le  nostre  conclusioni 
dai  risultati  mensili  complessivi  ottenuti  iu  tutto  il  periodo  di 
osservazione;  e iu  tal  maniera  soltanto  verremo  a ridurre  al 
minimum  le  cause  d’  errore. 

La  periodicità  tossica  dei  nostri  penicilli  risulta  ora  più  che 
evidente  raffrontando  tra  loro  le  medie  mensili  dei  risultati 
complessivi  positivi  e negativi  ottenuti  durante  i quattro  anni 
d osservazione,  sia  con  muffe  cresciute  a temperatura  ambiente, 
sia  con  quello  cresciute  alla  stufa  durante  i mesi  più  freddi. 

Data  però  la  natura  dello  esperienze  e la  difficoltà  di  poter 
dosare  i tossici  per  maggior  garanzia,  come  già  feci  notare 
altrove,  trovo  opj>ortuno  nella  distinzione  dei  casi  positivi  e 
negativi  partire  da  criteri  molto  decisivi  e annoverare  perciò 
fra  i primi  solo  (pici  casi  di  intossicamento  grave  e tipico 
degli  animali,  seguiti  per  lo  più  dalla  morte,  e annoverare  invece 
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fra  i casi  negativi  non  solo  quelli  in  cui  1’  iniezione  degli 
estratti  rimase  del  tutto  innocua,  ma  anche  quelli  nei  quali 
r iniezione  diede  luogo  puramente  a dei  fenomini  di  iutossica- 
mento  incerto,  lieve,  poco  tipico  e affatto  transitorio.  In  tal 
modo  mi  sembra  che  si  venga  anche  a ridurre  ai  minimi  termini 
tutte  quelle  eventuali  cause  d’  errore  che  possono  essere  dovute 
al  modo  di  reagire  degli  animali. 

Nella  Tab.  II.,  nella  quale  appunto  ho  seguito  questo 
criterio  nella  distinzione  dei  casi  positivi  e negativi,  appare  ora 


TABELLA  li 


Risultati  complessivi  delle  esperienze  sulla  to.ssicità  ottenuti  nei  diversi 
mesi  dal  1904  al  1907  sia  con  muffe  cresciute  a temper.  ambiente, 
sia  con  muffe  cresciute  alla  stufa  *. 


Numero 
coniple.ssivo 
dello  esperienze 

KISULTATl  POSITIVI 

(T  + D) 

RISULTATI  NEGATIVI 

(Tl.  + DI.  + 0.) 

1 Gennaio 

119 

83  = 27.73  o/g 

86  = 72.27  o/g 

2 Febbraio 

45 

21  = 46.66  » 

24  = 53.34  » 

3 Marzo 

11 

3 = 27.27  » 

8 = 72.73 

4 Aprile 

147 

97  = 65.98  > 

50  = 34.02  » 

5 Maggio 

74 

46  = 62.16  » 

28  = 37.84  > 

6 Giugno 

44 

23  = 52.27  » 

21  = 47.73  > 

il 

7 Luglio 

96 

45  = 46.87  > 

51  = 53.13  > : 

li 

1 

8 Agosto 

67 

33  — 43.28  » 

34  =:  56.72  > |! 

9 Settembre 

90 

50  = 55.55  » 

40  = 44  45  » ■ 

10  Ottobre 

79 

57  = 72.15  » 

22  =:  27.85  » 1 

11  Novembre 

68 

34  = 50  » 

A 

o 

11 

CO 

12  Dicembre 

130 

49  = 37.69  > 

81  = 62  31  > j 
1 

* Nella  Tabella  II.  *ono  segnati  quali  risultali  positivi  solo  quei  rasi  in  eui 
colle  iniezioni  dejili  estratti  si  ebbero  negli  animali  Cenonieiii  gravi  e tipici  di 
intossiraiiienlo  sia  con  reiionieni  lelaiiiz/.anli  (I),  sia  con  leiionieni  deprimenti  ( I)  )• 
qiuali  risultati  neg.ilivi  sono  invece  segnali  lutti  i casi  in  cui  gli  anim.di  noti 
diedero  luogo  ad  alcun  lenomeiio  di  iniossicamenlo  (O),  e quelli  ancoia  < he  i i» 
dero  luogo  a lenoiiieiii  di  iiilossicaniento  convulsivanti  o deprimenti,  ma  lievi, 
transitori  e spesso  incerti  (T.l.  * D.l). 


cliiara  la  pcriodicifà  (lei  penieilli  nella  loro  attività  tossiva  e il 
rapporto  di  (piesta  colle  stagioni:  io  percc'ntuali  j)iù  edovate  dei 
casi  |)08Ìtivi  condspondono  infatti  ai  mesi  primaverili  e antnnnali; 
mentre  le  percentuali  ()iù  basse  corrispondono  ai  mesi  invernali 
ed  ostivi.  Noi  mesi  invernali  però  le  percentuali  dei  casi  positivi 
sono  notevolmente  più  basse  clu!  nei  mesi  estivi. 

Il  viceversa  dicasi  [)er  i risultati  negativi. 

Alle  stesse  conclusioni  si  an-iva  pei'ò  se  nella  distinzione  fra 
risultati  positivi  e negativi  si  volesse  attenersi  anche  a criteri  meno 
decisivi  di  (juelli  seguiti  <{ui  sopi’a,  se  si  voles.se,  cioè,  consi- 
derare come  casi  positivi  indistintamente  tutti  quelli  nei  qu:ili  le 
iniezioni  d(^gli  estratti  negli  animali  diedero  luogo  a fenomeni 
d’  intossicamento  gravi  o lievi,  e come  negativi  solo  (pielli  nei 
quali  le  iniezioni  risultarono  del  tutto  innocue. 

In  tal  modo  naturalmente  le  j)ercentuali  dei  risultati  positivi 
aumentano  a danno  dai  risultati  negativi;  ma  contuttociò,  come 
appare  dalla  Tab.  III.,  noi  vediamo  mantenuto,  sebbene  meno 
accentuato,  il  rapporto  osservato  nella  Tab  precedente  tra  1’  at- 
tività tossica  di  queste  muffe  e le  stagione  dell’  anno.  Nei  mesi 
primaverili  di  Aprile  e di  Maggio,  come  in  quelli  autunnali  di 
Settembre  e di  Ottobre,  infatti,  le  percentuali  dei  risultati  posi- 
tivi raggiungono  ancora  il  massimo;  mentre  queste  l'aggiungouo  il 
minimo  nei  mesi  invernali  ed  estivi. 

Questo  criterio  nella  distinzione  dei  casi  positivi  e negativi 
è meno  razionale  del  primo;  perchè  passa  troppa  diver.sità  tra  i 
fenomeni  di  intossicamento  grave  e mortale  e quelli  di  intos- 
sicamento lieve  e transitorio,  da  permetterci  di  riuniili  sotto  un 
medesimo  gruppo. 

I casi  con  fenomeni  lievi  o transitori  predominano  poi  note- 
volmente nei  mesi  estivi  e sopratutto  invernali,  nei  periodi,  cioè, 
di  minor  attività  tossicii  delle  muffe;  perciò  si  comprende  come, 
seguendo  quest’  ultimo  criterio  di  distinzione,  nella  'Fab.  III.  in 
alcuni  mesi  estivi  ed  invernali,  sopra  tutto  per  es.  nel  Febbraio, 
la  percentuale  dei  risultati  positivi  sia  notevolmente  più  elevata 
che  nella  Tab.  II.  e si  avvicini  di  {)iù  a quella  dei  mesi  j)rima- 
verili  e autunnali.  Con  tutto  ciò,  ripeto,  il  rapporto  tra  tossicità 
e stagione  persiste,  anche  seguendo  questo  secondo  criterio  di 
distinzione,  che  viene  in  danno  evidente  della  stessa  dimostia- 
zioue  dei  fatti  che  mi  propongo  di  fare. 


!•> 
i ^ 


TABELLA  HI. 


Risultati  complessivi  delle  esperienze  sulla  tossicità,  ottenuti  nei  diversi 
mesi  del  1904  al  1907  sia  con  muffe  cresciute  a temper  ambiente, 
sia  con  muffe  cresciute  alta  stufa  *. 


Niimoro 
complessivo 
delle  esperienze 

mSUr.TATI  POSITIVI 

(Tq-Ti)  hd 

'i 

RISULTATI  NKOATIVl  1 

«.)  i 

! 

1 Gennaio 

119 

50  42.01  0/(, 

:j 

69  = 57.90  0/^ 

2 Febbraio 

45 

31  = 68.8  » 

14  = 31.2  » 1 

3 Marzo 

11 

5 — 45.4  » 

6 = 54.6  > i 

4 Aprile 

147 

113  = 76.81  > 

34  — 23.19  » j 

5 Maggio 

74 

56  ^ 75.61  » 

18  = 24.39  » 

6 Giugno 

44 

30  = 68.17  » 

14  ~ 31.83  * 

7 Luglio 

96 

60  = 62.50  » 

36  = 37.50  > 1 

8 Agosto 

67 

40  = 59.70  » 

27  = 40.30  > ; 

;i 

9 Settembre 

90 

67  = 74.22  » 

23  = 25.58  » il 

!| 

10  Ottobre 

79 

66  = 83.57  » 

13  = 16.43  » : 

11  Novembre 

68 

43  = 63.28  » 

25  = 36.82  » j 

1 

12  Dicembre 

130 

80  — 61.53  > 

50  =:  38.47  » 

* Nella  Tabella  III.  sono  segnali  rpiali  positivi  lulli  i oasi  in  cui  le  iuieiioni 

degli  estrani  negli  animali  diedero  Im.go  a segni  d’  intoss.ramento  grave  o lieve 
lia  con  fenomeni  letanizzanli  ( T.  T.l  ).  sia  con  (enmnem  (leprimenli  (I)  1)1  ).  t,Juan 
negativi  sono  segnali  solo  i casi  in  cui  gli  animali  iniettati  non  presentarono 
alcun  fenomeni  d’  intossiramenlo. 


Fin  come  ho  detto,  mi  son  riferito  ai  risultati  com- 

plessivi delle  varie  es[  erienze  eseguite  nelle  varie  epoche  del- 
r anno  sia  con  muffe  cresciute  a temperatura  ambiente,  sia  con 
quelle  che  durante  i mesi  più  freddi  furono  tenute  alla  stufa 
per  favorirne  lo  sviluppo,  diversamente  assai  compromesso  dalla 

bassa  temperatura  ambiente.  ^ ^ 

Come  è facile  perciò  immaginarsi,  il  rapporto  fra  1’ attività 
tossica  di  queste  muffe  e le  stagioni  dell’ anno  apparila  ancor 
più  evidente  se  si  vorrà  eliminare,  nei  riassunti  mensili  com- 


plo3sivi,  i risultati  dello  eaperieuxe  esof'uite  con  innflo  il  di  cui 
sviluppo  tluraute  1’  iiivenio  fu  artilicialmeute  liivorito  iiiettendolo 
nella  stufa,  alla  t(Muperatui'a  che  corrisponda  al  loro  optimuvi. 

Nella  Tnb.  IV^.,  nella  (piale  appunto  riassumo  i risultati 
complessivi  mensili  delle  esjxu'imize  esej^uite  con  muffe  cresciute 
soltanto  a temperatura  amhieute  durante  i (piattro  anni  di  ossiu'- 
vaziono,  seguendo  per  di  più  nella  distin/iione  dei  casi  positivi 
e negativi  il  criterio  tenuto  nella  Tal).  III.  c (piindi  con  danno 
evidente,  come  giù  dissi,  della  mia  tesi,  la  periodicità  del  potere 
tossico  dei  pellicini  appare  nella  massima  sua  evidenza,  come 
nella  massima  sua  evidenza  appare  pure  il  suo  rajiporto  colle 
stagioni. 

TABELLA  IV. 

Risultati  complessivi  delle  esperienze  sulla  tossicità  ottenuti  noi  diversi 
m**si  dal  1904  al  1907  colle  muffe  cre.sciute  a sola  temp.  ambiente  *. 


i: 

ii 

i 

Numero 
eoin|>lei'sivo 
delle  esperienze 

IMSULTATI  POSITIVI 

(T-f-Tl.j+fD+Dl.) 

KlSUl.TATl  NEGATIVI  | 
(0)  1 

1 

i: 

1 1 Gennaio 

36 

7 19.44  o/o 

1 

29  = 80.66  o/y 

i 2 Febbraio 

15 

■ 6 = 40.—  » 

9 =:  OO. — » j 

1 

: 3 Marzo 

11 

4 = 36.36  » 

0 = 63.64  » 

;! 

i 4 Aprile 

123 

89  nr:  72.35  » 

34  = 27.65  » 

1 5 Maggio 

74 

56  — 77.16  » 

A 

OO 

• 

Oì 

II 

OO 

1 6 Giugno 

i 

44 

30  = 70.45  » 

14  — 29.55  » : 

1 

' 7 Luglio 

96 

60  =:  62. '0  » 

36  = 37.50  > : 

! 

8 Agosto 

67 

40  = 59.70  * 

27  = 40.30  » 

9 Settembre 

90 

67  74.06  » 

23  = 25.90  » 

10  Ottobre 

79 

66  = 83.54  » 

13  — 16  46  » 

11  Novembre 

— 

— 

! 

12  Dicembre 

! 

44 

18  =:  40.9  » 

26  = 59.1  * ! 

1 

In  (jufslii  tabella,  come  nelbi  precedente,  sono  scarnati  eonie  casi  positivi 
tulli  (jiielli  in  cui  1’  iniezione  di'll’  estr.illo  cuiluiale  diede  nejjli  animali  sefjni 
d intossicamenlo  j comi;  negativi  sono  segnati  solo  ipiei  casi  in  cui  1’  iniezione 
degli  estraili  negli  animali  non  diede  luogo  ad  alcun  l’enonieno  d'  intossicanienlo , 


7-1 


Le  percentuali  dei  casi  positivi,  durante  i mesi  invernali, 
sono  notevolmente  inferiori  a quelle  dei  mesi  primaverili  e autun- 
nali; meno  spiccata  è invece  la  diversità  tra  le  percentuali  di 
questi  ultimi  e quelle  dei  mesi  estivi. 

Tralascio  di  riprodurre  qui  per  brevità  in  una  tavola  appo- 
sita i risultati  mensili  complessivi  ottenuti  seguendo  nella  distin- 
zione dei  casi  positivi  e negativi  il  criterio  seguito  nella  Tab.  IL 
e le  di  cui  percentuali  porterebbero  ad  una  dimostrazione  della 
mia  tesi  ancor  più  evidente  che  nelle  Tabelle  precedenti. 

Riproduco  invece  nella  Tab.  V.  i risultati  complessivi  men- 
sili di  quelle  muffe  che  durante  i periodi  più  freddi  dell’  anno. 
Novembre,  Dicembre,  Gennaio  e Febbraio  e durante  1'  Aprile 
furono  coltivate  alla  stufa;  risultati  che  anche  qui  divido  in 
positivi  e negativi  seguendo  il  criterio  della  Tab.  precedente. 


TABELLA  V. 

Risultati  mensili  complessivi  dello  esperienze  sulla  tossicità  delle  muffe 
cresciute  solamente  alla  stufa  (tempor.  costante  di  19’’). 


Numero 
delle  esperienze 

niSULTATI  POSITIVI 

(TH-TI.)-f-(D-hDl) 

lUSULTATI  NEGATIVI 
(0) 

1 Gennaio 

83 

42  =:  50.60  o/o 

i 

41  — 49.40  o/o 

2 Febbraio 

30 

23  : 76.66  > 

7 = 23.84  > 

3 Aprilo 

24 

24  =:  100  » 

A 

o 

il 

o 

4 Novembre 

68 

43  = 63.28  » 

25  36.82  » 

5 Dicembre 

86 

62  = 72.22  » 

26  27.18  » 

Le  percentuali  dei  casi  positivi,  ottenuti  con  penicilli  cresciuti  alla 
temperatura  costante  che  corrisponde  al  loro  optimum  di  sviluppo, 
sono  notevolmente  superiori  a quelle  raggiunte  con  muffe  cre- 
sciute, negli  stessi  mesi,  alla  temperatura  bassa  dell’  ambiente. 
Alcune  di  queste  percentuali  tuttavia  nei  mesi  invernali  (No- 
vembre, Dicembre,  Gennaio  e Febbraio)  rimangono  ancora  al  di 


gotto  (li  quello  dei  mesi  primaverili  o autunnali  ottenute  eon  muffe 
cresciute  a temperatura  ambiente;  altre  invece  le  raggiungono 
appena  (vedi  Tal).  IV.);  mentre  la  percentuale  primaverile, 
cioè  quella  del  mese  di  Ain-ile,  in  questo  caso  raggiunge 
il  suo  massimo,  il  100%  dicasi  })ositivi.  C^uest’ ultimi  risultati, 
così  diversi  da  mese  a mese  per  (pianto  ottenuti  con  esperienze 
eseguite  con  un  mezzo  colturale  costante  e a una  temperatura 
pure  costante,  ci  dimostrano  che  per  quanto  la  temperatura 
abbia  una  notevole  intìuenza  sull’  attività  tossica  delle  muffe, 
pure  essa  non  basta  affatto  a spiegare  il  fenomeno  della  perio- 
dicità come  pretenderebbe  invece  il  Paladino 

Mi  resta  ora  a dire  poche  parole  sulle  variazioni  osservate 
nella  proprietà  che  hanno  i penicilli  verdi  di  elaborare  dei  compo- 
sti fendici  dimostrabili  colla  reazione  Gosio  al  percloruro  di  ferro, 
in  rapporto  colla  loro  attività  tossica  e colle  stagioni  dell’  anno. 
In  seguito  mi  riservo  di  esporre  brevemente  le  variazioni  pure 
presentate  da  queste  muffe  nel  colore  del  feltro  e della  superficie 
inferiore  della  patina,  non  che  nell'  odore  da  esse  emanato. 

I principii  fenolici  dimostrabili  col  percloruro  di  ferro  non 
possono  rappresentare  i tossici  specifici  pellagrogeni,  come  am- 
mette il  Gosio,  perchè,  come  già  ebbi  più  volte  a far  notare, 
la  suddetta  reazione  e la  tossicità  dei  penicilli  non  presentano  tra 
di  loro  alcun  rapporto  diretto  costante  non  solo,  ma  spesso  presen- 
tano dei  rapporti  inversi  e contraditori.  In  appoggio  a questa  mia 
asserzione  basterà  ora  dire  che  dei  64  campioni  di  penicilli  verdi 
da  me  studiati,  mentre  tutti,  come  appare  dalle  singole  esperienze, 
riuscirono  capaci  di  elaborare  dei  tossici  specifici,  invece  17  di  essi 
e precisamente  i N.  1 1,  1 2,  1 5,  16,  1 8,  19,  23,  30,  34,  35,  44,  5.3,  54, 
57,  62,  63  e 64,  durante  il  lungo  periodo  di  osservazione,  assag- 
giati metodicamente,  non  diedero  mai  luogo  alla  minima  traccia 
della  reazione  ferrica.  Degli  altri  47  campioni,  34  risultarono 
quali  eccellenti  produttori  dei  suddetti  fenoli,  in  quanto  che  la 
reazione  riuscì  positiva  e tipica  nella  massima  parte  degli  assaggi 
praticati  sui  loro  estratti  alcoolici;  mentre  invece  gli  altri  13 
campioni  e precisamente  i numeri  5,  6,  9,  14,  22,  24,  27,  31,  32, 
39,41,43,46,  si  mostrarono  assai  cattivi  produttori  di  fenoli 
nou  avendo  data  una  reazione  positiva  che  assai  di  raro. 

Tanto  pei  penicilli  che  aj)j>arvero  eccelenti  produttori  dei 
principi  fenolici  in  (juestione,  quanto  per  quelli  che  apparvero  cat- 
tivi produttori,  manca  poi  assolutamente  ogni  rapporto  costante  tra 
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il  risultato  del  potere  tossico  della  imifFa  e quello  della  reazione 
ferrica.  Come  è facile  persuadersi  scorrendo  i risultati  dei  singoli 
campioni,  in  nessun  caso  si  può  dire  che  la  tossicità  della  muffa 
durante  i quattro  anni  di  osservazione  andò  di  pari  passo  colla 
reazione  fenolica.  Invece  moltissimi  sono  gli  esempi  nei  quali 
esiste  una  vera  conti-adizione  tra  la  reazione  ferrica  e la  tossicità 
degli  estratti  alcoolici;  vale  a dire,  moltissimi  sono  i casi  in  cui 
a una  reazione  ferrica  tipica  corrisponde  la  mancanza  assoluta 
d’  ogni  tossicità  dell’  estratto;  come  moltissimi  sono  i casi  in  cui 
alla  tossicità  tipica  dell’  estratto  corrisponde  la  mancanza  assoluta 
d’  ogni  reazione  ferrica. 

Il  G OS  io  e la  sua  scuola  che  persistono  nell’  idea  che  i 
principii  tossici  siano  rappresentati  da  composti  fenolici,  nelle 
loro  recenti  pubblicazioni  spiegherebbero  le  suddette  contrudizioni 
ammettendo,  pel  primo  caso,  cause  d'  errore  legate  ad  una  pretesa 
refrattarietà  degli  animali  ai  tossici  e pel  secondo,  ammettendo 
la  presenza  di  speciali  composti  fenolici  che  non  reagiscono 
al  percloruro  di  ferro.  La  prima  però  à un’  asserzione  semi- 
gratuita e fondata  sopra  esperienze  erronee  del  Paladino,  come 
già  dimostrai  altrove;  la  seconda  e un’  ipotesi  che  attende  d’  es- 
sere dimostrata. 

La  reazione  ferrica  a ogni  modo  si  riscontra  con  una  notevole 
frequenza  negli  estratti  di  muffe  allo  stato  di  tossicità  e special- 
mente  quando  il  tossico  ha  un’  azione  eccitante  e convulsivante. 
Si  tratta  però  d’  una  semplice  coincidenza  di  due  fatti  diversi 
che,  come  dirò  tra  breve,  sono  soggetti  a una  medesima  legge 
naturale. 

Intendo  qui  riferirmi  all’  influenza  delle  stagioni  anche  sulla 
proprietà  metabolica  dei  penicilli  di  elaborare  dei  composti 
fenolici  dimostrabili  colla  reazione  al  percloruro  di  ferro,  analo- 
gamente a quanto  dissi  per  1’  altra  proprietà  che  essi  hanno  di 
elaborare  dei  tossici  specifici. 

Nella  Tab.  VI.,  nella  quale  riproduco  i risultati  mensili 
complessivi  delle  mie  ricerche  sulla  reazione  al  percloruro  di 
ferro,  eseguite  tanto  con  muffe  cresciute  a temperatura  ambiente, 
tanto  con  quelle  cresciute  alla  temperatura  costante  della  stufa 
durante  1’  inverno,  appare  infatti  evidente  che  le  percentuali 
degli  esiti  positivi  della  reazione  ferrica  sono  notevolmente  più 
elevate  nei  mesi  primaverili  e autunnali  che  nei  mesi  estivi  e 
invernali.  In  poche  parole  dalla  Tab.  suddetta  risulta  come  il  mas- 


siino  e il  minimo  di  produzione  dei  composti  ienolici  corrispon- 
dono a un  di  presso  alle  epoche  dell’  unno  nelle  quali,  come 
vedemmo  più  sopra,  si  ha  il  massimo  e il  minimo  dcdla  produ- 
zione dei  tossici.  Le  percentuali  mensili  dei  casi  positivi  e negativi, 
senza  corrispondersi,  tendono  ad  avvicinarsi  in  modo  innegabile. 
Si  tratta  quindi  anche  per  la  produzione  dei  fenoli  di  una  perio- 
dicità la  quale  è,  come  per  la  produzione  di  tossici,  in  rajiporto 
colle  stagioni. 

TABEId.A  VI. 


Esiti  mensili  complessivi  della  reazione  fonolica  al  perclornro  di  ferro 
ottenuti  dal  1904  al  1907,  sia  con  muffe  cresciute  a temperatura 
ambiente,  sia  con  muffe  cresciute  alla  stufa. 


Numero 
degli  H ss  aggi 
eseguiti 

ESITI  POSITIVI 

ESITI  NEGATIVI 

1 Gennaio 

119 

33  = 27.73  0/0 

86  = 72.27  o/o 

2 Febbraio 

45 

16  = 35.55  » 

29  = 64.45  » 

3 Marzo 

! 

11 

4 = 36.36  > 

7 = 63.64  » 

j 4 Aprilo 

147 

78  — 53.06  * 

69  =:  46.94  » 

5 Maggio 

74 

42  56.75  » 

32  = 53.25  » 

6 Giugno 

44 

14  =:  31.81  » 

30  = 68.19  » 

7 Luglio 

96 

41  r=  42.70  ^ 

55  =:  57.30  *- 

8 Agosto 

67 

19  ” 28.35  » 

48  — 71  65  > ! 

9 Settembre 

90 

49  54,44  » 

41  = 45.66  » 

10  Ottobre 

79 

41  — 51.89  » 

38  = 48.11  » 

11  Novembre 

68 

27  = 39.70  > 

41  = 60.30  > 1 

12  Dicembre 

130 

44  = 33.84  » 

86  66.16  » 1 

Questo  fenomeno  appare  ancora  più  chiaro  se  si  vuol  tener 
conto  soltanto  delle  ricerche  eseguite  con  mnfte  sviluppatesi 
alla  temperatura  ambiente,  eliminando,  cioè,  dal  calcolo  tutte 


quelle  esperienze  che  furono  eseguite  durante  i mesi  più  freddi 
favorendo  lo  sviluppo  delle  muffe  con  una  temperatura  artificiale 
corrispondente  a quella  del  loro  optimum.  Le  medie  riportate 
nella  Tab.  VII.  sono  appunto  basate  sui  risultati  avuti  cou 
muffe  cresciute  solo  a temperatura  ambiente. 

TABELLA  VII. 


Esiti  mensili  complessivi  della  reazione  fenolica  al  percloruro  di  ferro 
ottenuti  dal  1904  al  1907  con  muffe  cresciute  solamente  a tempe- 
ratura ambiente 


N n m uro 
degli  ussiiggl 

ESITI  POSITIVI 

i 

ESm  NEGATIVI  j 

1 

1 Gennaio 

36 

co 

co 

co 

11 

31  = 86,12  o/o 

2 Febbraio 

15 

3 ==  20  > 

12  = 80  » 

3 Marzo 

11 

4 = 36.36  » 

7 = 63  64  » 1 

4 Aprile 

123 

61  = 49.59  » 

62  = 50.41  » i 

5 Maggio 

74 

42  = 56.75  » 

32  = 53.25  > ii 

1! 

6 Giugno 

44 

14  = 31.81  » 

30  = 68.19  » ! 

7 Luglio 

96 

41  = 42.70  » 

55  = 57.30  » 

8 Agosto 

67 

19  = 28.35  » 

48  = 71.65  > 

9 Settembre 

90 

49  — 54.44  * 

41  = 45.66  » 

10  Ottobre 

79 

41  =:  51.89  » 

38  = 48.11  » 

11  Novembre 

— 

— 

— 

12  Dicembre 

44 

13  = 29.54  » 

31  =r  70.46  » 

L’  abbassamento  delle  percentuali  indicanti  gli  esiti  positivi 
della  reazione  e il  relativo  elevamento  delle  percentuali  degli  esiti 
negativi  durante  i mesi  freddi  (Novembre,  Dicembre,  Gennaio, 
Febbraio  e Aprile)  che  si  notano  in  quest’  ultima  tabella  di 
fronte  alle  cifre  segnate  nella  tabella  precedente,  ci  dimostrano 
chiaramente,  come  già  vedemmo  pei  prodotti  tossici,  che  la 


70 


temperatura  esercita  un’  iiitìuen/-a  indiscutibile  anche  sulla 
produzione  dei  prodotti  tenolici. 

L’  influenza  della  temperatura  a ogni  modo  anche  qui  non  è 
tale  da  potere  spiegare  il  fatto  della  periodicità  del  fenomeno  in 
relazione  alle  stagioni;  giacché,  come  è facile  dedursi  dai  risul- 
tati ottenuti  nei  mesi  suddetti,  anche  con  sole  muffo  cresciute  alla 
stufa,  la  temperatura  anche  in  questo  caso  non  ha  che  un  valore 
relativo  e non  affatto  assoluto.  Come  si  vedo  appunto  dalla 
Tah.  Vili,  qui  annessa,  le  percentuali  degli  esiti  jtositivi  ottenuti 
soltanto  con  muffe  cresciute  alla  temperatura  costante  di  19° 
durante  il  Novembre  e i mesi  invernali  di  Dicembre,  Gennaio 
e Febbraio  rimangono  sempre  al  di  sotto  anche  di  quelle 
ottenute  con  muffe  cresciute  a temperatura  ambiente  durante  i 
mesi  primaverili  e autunnali  e più  precisamente  durante  1’  Aprile, 
Maggio,  Settembre  e Ottobre  (Tab.  VII.).  Nel  mese  di  Aprile 
invece  le  mufife  cresciute  nelle  stesse  condizioni  di  nutrizione  e 
di  temperatura  a 19'  delle  invernali,  raggiungono  la  percentuale 
massima,  il  70,  83  di  casi  positivi. 


TABELLA.  Vili. 

Esiti  mensili  complessivi  della  reazione  fenolica  al  percloruro  di  ferro 
ottenuti  con  muffe  cresciute  solametite  alla  stufa  (temp.  costante  di  19°). 


1 

1 

1 

1 

Numnro 
degli  HSRiiggi 

KSITI  POSITIVI 

ESITI  NEGATIVI 

1 Gennaio 

83 

28  =:  33.75  o/o 

55  = 66.27  o/o 

2 Febbraio 

30 

13  43.33  » 

17  =:  56.67  » 

3 Aprile 

24 

17  = 70.83  » 

7 29.17  » 

4 Novembre 

68 

27  — 39.70  » 

A 

O 

CO 

o 

co 

li 

5 Dicembre 

86 

31  = 36.04  » 

55  — 63.96 

Notisi  infine  che  nel  ripoi'tare  le  cifre  e le  medie,  sopra 
esposte  nelle  Tav.  VI.  VII.  Vili.,  compresi  tia  gli  esiti  positivi 
tutti  quei  casi  indistintamente  in  cui  la  reazione  ferrica  riuscì 


80 


dimostrabile,  senza  tener  conto  dei  diversi  gradi  della  medesima 
e che  a rigor  di  termine  nella  questione  attuale  verrebbero  ad 
acquistare  un’  importanza  non  trascurabile. 

I casi  infatti  segnati  nelle  singole  esperienze  coll’  indicazione 
di  reazione  intensa  (reazione  bleu  ti[)ica),  che  stanno  a indicare 
il  quantitativo  massimo  dei  composti  fenolici,  prevalgono  nelle 
epoche  che  corrispondono  alle  medie  più  elevate  degli  esiti 
positivi;  mentre  i casi  segnati  coll'  indicazione  di  reazione 
mediocre  e lieve  (verde  olivo  j»iù  o meno  carico)  e indicanti 
le  quantità  minime  dei  sopra  detti  prodotti,  prevalgono  nelle 
epoche  che  corrispondono  alle  medie  più  basse  degli  stessi  esiti 
positivi.  Dal  che  ne  viene,  che  non  solo  dall’  esame  dirò  quali- 
tativo, ma  anche  da  quello  quantitativo  risulta  una  periodicità  nei 
pellicini  nella  produzione  di  fenoli  in  rapporto  colle  stagioni. 

Lo  stesso  dovrò  ora  dire  delle  variazioni  del  colore  del  feltro 
e della  superficie  inferiore  della  patina,  non  che  di  quelle  del- 
r odore  emanato  dalle  culture  dei  singoli  campioni  dei  penicilli 
le  quali,  durante  i vari  periodi  dell’  esperimento,  spesso  sono 
state  assai  notevoli  e indipendenti  dal  mezzo  nutritivo,  rimasto, 
ripeto,  sempre  costante. 

Le  variazioni  del  colore  del  feltro  sono  quelle  che  meritano 
più  particolare  menzione  e procedono  spesso,  se  non  sempre,  con 
variazioni  del  colore  della  superficie  inferiore  della  patina  e 
non  di  raro  anche  con  variazioni  nello  sviluppo  più  o meno 
rigoglioso  delle  stesse  colture. 

Durante  la  primavera  e l’ autunno,  infatti,  nelle  nostre  con- 
dizioni climatiche  i penicilli,  coltivuiti  alla  temperatura  ambiente, 
di  solito,  non  solo  presentano  uno  sviluppo  più  rigoglioso  e una 
sporificazione  più  abbondante  che  nelle  altre  stagioni,  jua  pre- 
sentano ancora  un  feltro  con  tinte  più  cariche,  più  vivaci  e più 
tipiche  per  le  singole  varietà. 

Le  tinte  primaverili  e autunnali  sono  ancora  quelle  che  si 
ripetono  con  maggior  frequenza  e costanza,  specialmente  durante 
il  primo  e anche  il  secondo  anno,  nelle  ripetute  seminagioni  sul 
liquido  Raulin;  nel  terzo,  e piu  ancora  nel  quarto  anno,  la 
riproduzione  del  colore  tipico  primaverile  e autunnale  si  ossei \ a 
assai  più  di  raro  e in  qualche  caso  manca  affatto.  Spesso  coi 
ripetuti  trapianti  e coll’  invecchiare  della  muffa  in  laboratorio, 
qm^sta  finisce  per  perdere  le  primitive  tinte  caratteristiche  del 
feltro,  assumendo  invece,  anche  nella  primavera  e autunno,  dei 


colorì  così  diversi,  pur  riuiaiiondo  rud  campo  delle  varie  tonalità 
del  verde  e del  cinereo,  da  far  talvolta  pensare  alla  sostituzione 
d’  una  nuova  varietà  peniciliare.  Non  mancano  però  casi  in  cui 
si  ha  durante  le  suddette  stagioni  la  riproduzione  del  colore 
tipico  primitivo,  fedele  o approssimativa,  anche  al  terzo  e al 
quarto  anno  di  osservazione. 

Durante  l’estate,  e sopra  tutto  durante  1’  inverno,  i penicilli 
coltivati  a temperatura  amhiente  di  solito,  anche  nei  primi  due 
anni  d’  osservazione,  difììcilinente  riproducono  il  color  tipico 
primaverile  del  feltro.  J1  feltro  in  questi  casi  assume  delle  tinte 
più  sbiadite  e meno  vive  del  solito;  di  modo  che  nelle  sopra 
dette  epoche  nei  diversi  campioni  e varietà  i colori  tendono  ad 
uniformarsi,  prevalendo  in  ossi  il  verde  chiaro,  il  verde  grigio 
ferro  e il  cinereo.  Molte  volte  poi  durante  queste  stagioni  il 
feltro  rimane  biancastro,  con  scarse  zolle  giallastre  e di  un 
color  verdastro  chiaro,  frammiste  fra  di  loro.  In  questi  casi  la 
coltura  assume  generalmente  1’  aspetto  di  una  spessa  cotenna 
carnosa  con  scarsa  sporitìcazione.  Altre  volte  i penicilli  nell’estate 
e nell’  inverno  non  sporitìcano  affatto  e le  colture  appaiono 
allora  costituite  esclusivamente  o quasi  di  ifi,  assumendo  l’aspetto 
di  uno  strato  gelatinoso. 

Non  mancano  casi  tuttavia  di  penicilli  che  si  sviluppano 
rigogliosi,  riproducendo  [)iù  o meno  fedelmente  il  tipico  colore 
primaverile,  se  anche  coltivati  alla  temperatura  ambiente  iiel- 
r inverno  o nell’  estate,  come  non  mancano  perffno  dei  casi  che 
crescono  più  rigogliosi  e con  colore  del  feltro  più  tipico  nell’  in- 
verno e nell'  estate  che  nella  primavera  e autunno. 

Dal  complesso  delle  osservazioni  sopra  esposte  noi  possiamo 
pertanto  ritenere  che  i penicilli  veiali,  coltivati  a temperatura 
ambiente,  presentano  una  periodicità  nello  sviluppo  e sojjra  tutto 
nelle  variazioni  delle  tonalità  dei  colori  del  feltro.  Queste  varia- 
zioni assai  spesso  sono  in  l’apporto  colle  stagioni  dell’  anno,  nel 
senso  che  i funghi  durante  la  primavera  e autunno  crescono  più 
rigogliosi  e con  un  feltro  a tinte  più  vivaci  e più  tipiche  del 
solito.  Durante  1 estate  invece  e sopra  tutto  durante  1’  inverno 
questi  ifomiceti,  nelle  stesse  condizioni  di  temperatura  ambiente, 
crescono  meno  rigogliosi  e con  colori  del  feltro  sbiaditi  e atipici. 

Anche  su  questa  variazione  di  colori  1’  influenza  della 
temperatura  è indiscutibile;  perchè  queste  muffe,  coltivato  nel- 
1 inverno  ad  una  temperatura  che  corrisponda  al  loro  optìmuinj 


si  sviluppano  spesse  volte  rigogliose,  riju-odiicendo  più  o meno 
ledeliueute  i colori  tipici  primaverili.  La  temperatura  tuttavia 
non  basta  anche  qui  a spiegare  la  periodicità  del  fenomeno; 
giacché,  come  si  può  vedere  dalle  singole  esperienze  sopra 
esposte,  molti  penicilli  durante  1'  inverno  crescono  male  e con 
colori  atipici  del  feltro  se  anche  coltivati  alla  stufa. 

11  colore  tipico  della  superfìcie  inferiore  della  patina  segue 
di  solito  dello  variazioni  notevoli  da  stagione  a stagione  contem- 
poraneamente, come  dissi,  a quello  che  si  osservano  nel  feltro. 
Tali  variazioni,  come  quello  del  feltro,  si  notano  specialmente 
nelle  colture  sviluppate  a temperatura  ambiente  e,  al  contrario 
di  quanto  ho  detto  pei  colori  del  feltro,  quelli  della  superfìcie 
inferiore  della  patina,  durante  1'  estate  e sopra  tutto  durante 
1 inverno,  assumono  tinte  piu  cariche  che  nella  primavera  e 
autunno. 

Così  p.  es.  le  patine  biancastre  nella  primavera,  nell’ inverno 
diventano  di  color  bianco  sporco;  quelle  di  color  giallo  limone, 
diventano  di  color  giallo  arancio  o anche  di  color  rosso  mattone; 
quelle  di  color  rosso  diventano  di  color  nerastro  o di  color  feccia 
di  vino  ecc. 

Non  mancano  a ogni  modo  dei  casi,  sebbene  assai  più  rari 
che  i primi,  in  cui  si  osserva  una  variazione  del  colore  in  senso 
inverso  a quello  che  costituirebbe  la  norma  generale;  dei  casi, 
cioè,  nei  quali  la  superfìcie  inferiore  della  patina  assume  colori 
più  carichi  durante  la  primavera  e autunno,  che  durante  l’estate 
e r inverno. 

Anche  queste  variazioni  periodiche  che  si  osservano  nei 
colori  della  supercie  inferiore  della  patiiia  penicillare,  come  quelle 
del  feltro,  riescono  meno  marcate  e meno  frequenti  se  nell'  in- 
verno le  muffe  si  sono  svilup[)ate  a una  temperatura  costante  che 
corrisponda  a quella  del  loro  optimum.  A ogni  modo  anche  in 
queste  condizioni  artificiali  favorevoli  allo  sviluppo  dei  penicilli, 
questi  molte  volte  durante  1’  inverno  son  ben  lungi  dal  ripro- 
durre il  colore  tipico  primaverile  e danno  una  patina  colla  su[)er- 
ficie  inferiore  di  colore  atipico  che  se  non  ripete  fedelmente 
quello  della  stessa  patina  cresciuta  contemporaneamente  a tem- 
peratura ambiente,  di  poco  di  solito  gli  si  discosta. 

Quatito  dissi  pel  coloro  del  feltro  sull’ influenza  e sul  valore 
relativo  che  ha  la  temperatura  sul  fenomeno  della  periodicità, 
valga  anche  quindi  por  le  variazioni  di  colore  che  si  osservano 
nella  superficie  inferiore  della  patina. 


8;'. 

I colori  tipici  della  siipcrHcie  inferiore  della  patina  penicillare 
si  conservano  poi  e si  ripetono  nelle  loro  vanazioui  periodiche 
con  maggior  fedeltà,  con  maggior  costanza  e per  un  periodo  più 
lungo  che  i colori  del  feltro.  Tuttavia  anche  i colori  della  patina, 
coi  trapianti  ripetuti  e coll’  invecchiare  della  muffa  nel  labora- 
torio in  molti  casi  finiscono  per  esaurirsi  in  parte  o in  tutto;  di 
modo  che  le  colture  che  nei  primi  anni  pre.sentano  p.  es.  una 
patina  con  superficie  inferiore  giallastra  o rossiccia,  in  seguito 
crescono  presentando  una  patina  biancastra. 

Riproduco  nella  tavola  qui  annessa  le  principali  variazioni 
periodiche  osservate  nei  colori  del  feltro  e della  superfìcie  inf. 
della  patina  di  ti'e  varietà  di  peuicilli  (N.  20,  4G  e 57),  durante 
i quattro  anni  di  osservazione. 

Se  dal  complesso  delle  mie  osservazioni  sulle  variazioni  dei 
colori  del  feltro  e della  superficie  inf.  della  patina  possiamo 
quindi  concludere  per  una  periodicità  del  potere  croraogeno  dei 
penicilli  in  rapporto  colle  stagioni,  almeno,  ripeto,  in  termini 
generali,  non  possiamo  però  ammettere  alcun  rapporto  costante 
tra  il  potere  cromogeno  e quello  tossico;  come  non  possiamo  am- 
mettere alcun  rapporto  costante  tra  quello  e la  proprietà  fenolica. 

La  muffa  può  essere  tossica  o innocua,  come  può  essere  fe- 
nolica 0 no,  tanto  nel  caso  di  uno  sviluppo  rigoglioso  e coi  colori 
più  tipici  possibili,  quanto  in  quello  di  uno  sviluppo  scarso  e coi 
colori  più  atipici.  A ogni  modo  un  rapporto  generico  esiste 
anche  tra  il  potere  cromogeno  delle  muffe  e le  due  suddette 
proprietà  metaboliche  (tossica  e fenolica),  pel  fatto,  come  abbiamo 
visto,  che  le  epoche  in  cui  le  muffe  crescono  coi  colori  più 
caratteristici  coincidono  con  quello  epoche  in  cui  di  solito  le 
stesse  muffe  sono  anche  più  tossiche  e più  fenoliche. 

Variazioni  periodiche  notevolissime  si  riscontrano  infine 
anclie  nel  grado  e nella  natura  dell’odore  caratteristico  emanato 
dai  penicilli  nelle  diverse  epoche  dell’  anno  pur  coltivandoli  sopra 
un  mezzo  nutritivo  costante,  come  nel  nostro  caso,  specialmente 
se  tenuti  a sviluppare  alla  temperatura  ambiente.  Dal  complesso 
delle  mie  osservazioni  in  proposito  e sopra  descritte  risulta  infatti 
che  nei  penicilli  cresciuti  su  liquido  Raul  in  e /i  temperatura 
ambiente  durante  la  primavera  e 1’  autunno  1’  odore  da  loro 
emanato  con  notevole  prevalenza  è quello  caratteristico  di  muffa; 
odore  che  di  solito  raggiunge  il  suo  massimo  di  intensità  collo 
sviluppo  completo  della  patina,  verso  il  6.'  7.”  giorno.  Altre  volte 
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])erò  iu  queste  stagioni  1’  odore  emanato  dalle  culture  peuicillari 
è di  un  aroma  gradevole  che  ricorda  quello  del  tartufo;  mentre 
altre  volte  è un  odor  intenso  e penetrante  che  ora  ricorda  (piello 
dal  gaz  illuminante,  ora  quello  del  petrolio. 

Nell’  estate  e più  ancora  nell’  inverno  invece  i penicilli 
cresciuti  a temperatura  ambiente  ora  emanano  ancora  1’  odor 
caratteristico  di  inulTa,  ma  assai  tenue,  appena  percettihihile, 
ora  invece  emanano  un  odor  dolciastro  assai  sgradevole  che 
ricorda  quello  dei  cavoli  in  putrefazione,  ora  infine  un  odor 
amarognolo  e nauseante.  In  moltissimi  casi  poi,  specialmente 
nell’  inverno,  le  colture  crescono  affatto  inodore. 

Durante  1'  inverno  però  le  colture  penicillari  cresciute  alla 
stufa  ora  riacquistano  le  proprietà  odorifere  primaverili  e autun- 
nali, ora  invece  seguono  la  sorte  delle  altre  colture  cresciute 
alla  temperatura  ambiente.  Ciò  ci  dimostra  una  volta  ancora 
che  la  temperatura  non  basta  a spiegare  neppure  le  periodiche 
variazioni  dei  sopra  detti  caratteri  botanici  delle  muffe,  sebbene 
abbia  su  ciascuno  di  questi  una  notevole  influenza. 

Anche  le  periodiche  variazioni  odorifere  presentano  soventi 
eccezzioni  alla  regola;  p.  s.  i casi  di  muffe  che  crescono  rigo- 
gliose in  primavera,  ma  inodore  o quasi,  sono  frequenti,  come 
sono  abbastanza  frequenti  i casi  che  emanano  gli  odori  carat- 
teristici primaverili  e autunnali  anche  durante  1’  inverno  a 
temperatura  ambiente. 

Comunque  sia,  le  proprietà  odorifere  dei  penicilli  nelle  loro 
più  svariate  modificazioni  di  grado  e di  natura,  non  presen- 
tano alcun  rapporto  costante  colla  loro  attività  nò  tossica,  nè 
fenolica.  Infatti,  si  possono  avere  casi  di  penicilli  tossici  o atossici, 
fenolici  0 afeuolici  e che  emanano  1’  odor  tipico  di  muffa  o di 
gaz  illuminante;  come  si  possono  avere  casi  di  penicilli  tossici  o 
atossici  ecc.  che  sono  del  tutto  inodori  o che  esalouo  1 odor 
nauseante  di  putrefazione  sopra  detto.  Con  tutto  ciò,  ripeto,  un 
rapporto  tra  le  periodiche  modificazioni  dell’  odore  emanato  dai 
penicilli  e le  stagioni  risulta  evidente,  specialmente  quando  queste 
muffe  crescono,  come  dissi,  a temperatura  dell  ambiente,  analo- 
gamente a quanto  ho  già  detto  pei  colori  e per  le  proprietà 
tossiche  e fenoliche. 

Concludendo  dunque,  dopo  i numerosi  fatti  qui  sopra  breve- 
mente esposti  quale  frutto  di  osservazioni  su  64  campioni  di 


penieilli  verdi,  ripetuto  metodicamente  in  vario  stagioni  por  la 
massima  parto  di  ossi  por  circa  4 anni  consecutivi,  non  posso 
ora  die  riatformare  (pianto  avoa  già  esposto  nelle  mio  note 
precedenti,  die,  cioè,  andie  questa  specie  di  ifomiceli  presentano 
nelle  nostre  condizioni  climatiche  un  periodico  alternarsi  di 
fasi  di  attività  tossica  massima  e minima  in. rapporto 
colle  stagioni. 

Il  periodo  di  attività  tossica  massima  coincide  di  solito 
colla  primavera  e coll’  autunno;  mentre  il  periodo  di  attività 
minima  coincide  coll’  inv'erno  o coll  estate. 

La  proprietà  che  hanno  })OÌ  queste  muffe  di  elaborare  dei 
composti  fendici  dimostrabili  colla  nota  reazione  al  percloruro 
di  ferro,  mentre  non  presenta  alcun  rapporto  costante  colla  tos- 
sicità delle  muffe  stesse,  presenta  })erò  fasi  periodiche  di  produ- 
zione massima  e minima  in  rapporto  colle  stagioni  e che  corri- 
spondono, in  termini  generali,  alle  fasi  periodiche  sopra  dette  di 
attività  tossica  massima  e minima.  Ciò  spiega,  secondo  me, 
come  di  frequente  la  reazione  feuolica  in  discorso  si  riscontri 
nei  casi  di  muffe  in  stato  di  tossicità,  come  spiega  la  note- 
vole frequenza  di  casi  di  penieilli  innocui  e che  nello  stesso 
tempo  non  presentano  la  reazione  feuolica. 

Queste  fasi  metaboliche  annuali  di  massima  o di  minima 
produzione  di  princiiiii  tossici  e di  composti  fendici  corrispondono 
poi  ancora  a variazioni  spesso  notevoli  dei  caratteri  fisiologici 
principali  del  fungo,  cioè  a variazioni  del  colore  ti|  ico  del  feltro 
e della  superficie  inferiore  della  patina  e molto  volte  anche 
dell’  odore  caratteristico  dal  fungo  stesso  emanato. 

1 colori  tipici  del  feltro,  che  nelle  epoche  di  maggiore  svi- 
luppo, come  è noto,  variano  notevolmente  da  varietà  a varietà, 
durante  le  fasi  di  attività  tossica  minima  e in  modo  speciale 
durante  1’  inverno,  specialmente  se  coltivati  a temperatura  am- 
biente, assumono  tinte  meno  tipiche  e meno  vivaci;  di  modo  che 
tendono  a uniformarsi  tra  di  loro.  1 colori  invece  della  superfìcie 
inferiore  della  patina  generalmente  nella  suddetta  fase  di  tossi- 
cità minima  assumono  tinte  più  cariche,  al  jmnto  da  perdere 
alle  volte  il  loro  aspetto  caratteristico. 

Anche  1’  odore  emanato  dal  fungo  raggiunge  di  solito  il 
massimo  della  sua  natura  caratteristica  e della  sua  intensità 
durante  le  fasi  di  tossicità  massima;  mentre  durante  le  fasi  di 
tossicità  minima  molto  di  frequente,  specialmente  nell’  inverno 
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e se  eoltivfito  a temperatura  ambiente^  è assai  meno  intenso  e 
meno  caratteristico. 

Come  per  le  due  proprietà  metaboliclie  suddette,  così  pure 
per  questi  due  caratteri  botanici  del  fungo,  particolarmente  per 
1 odore,  vi  sono  però  frequenti  casi  di  eccezzioni  e anche  di 
inversioni  di  rapj)orti  tra  di  loro  e colle  varie  epoche  deH’anno. 

Dal  complesso  dei  fatti  tuttavia,  ripeto,  risultano  innegabili 
le  variazioni  delle  proprietà  tossiche,  fenoliche,  cromogene  e aro- 
matiche di  questi  itomiceti  e i loro  rapporti  colle  stagioni;  di 
modo  che  pur  trattandosi  di  fatti  diversi  e,  come  abbiamo  visto, 
indipendenti  gli  uni  dagli  altri,  rispetto  invece  alle  loro  fasi,  noi 
li  possiamo  considerare  nel  loro  insieme  come  costituenti  un 
fenomeno  naturale  unico,  il  fenomeno  della  periodicità,  proprio 
del  regno  vegetale  e al  quale  appunto  appartengono  tali  esseri 
microscopici. 

Come  ora  il  fenomeno  della  periodicità  della  vita  dei  vegetali, 
caratterizzato  da  fasi  di  attività  e da  fasi  di  riposo,  presenta 
un  cosi  intimo  rapporto  colle  stagioni,  da  autorizzarci  ad  ammet- 
tere una  stretta  relazione  di  effetto  e di  causa  tra  il  fenomeno 
stesso  e le  condizioni  esteriori;  altrettanto  potremo  diro  pei  micro- 
esseri in  discorso,  molto  più  che  anche  1’  esperimento  ormai  ci 
dimostra  la  grande  influenza  che  esercitano  su  di  essi  alcune 
condizioni  esteriori,  p.  es.  la  temperatura. 

Se  però  nel  nostro  caso  in  realtà  si  debba  attribuire  alle 
condizioni  esteriori  un’  influenza  primaria  sul  fenomeno  in  que- 
stiono, come  apparentemente  sembrerebbe,  o se  invece  si  debba 
ammettere  un'  influenza  secondaria,  che  agisce  indirettamente  e 
come  determinante  su  cause  interne  legate  al  micro-essere,  come 
tendono  ad  ammettere  i botanici  a spiegazione  della  periodicità 
delle  piante,  non  è facile  dimostrarlo.  E questo  un  quesito  che 
di  troppo  esorbita  dal  mio  compito  e dalle  juie  forze  e a me 
basta  di  aver  richiamato  1’  attenzione  sui  fatti  sopra  esposti,  sul 
rapporto  sopra  tutto  tra  le  stagioni  e 1’  attività  tossica  delle  muffe 
per  1’  importanza  eh’  esso  viene  ad  acquistare  nell’etiologia  della 
pellagra. 

Qualunque  sia  a ogni  modo  1’  influenza  delle  condizioni 
esteriori  della  stagione,  diretta  o indiretta,  sull  attività  tossica 
degli  ifomiceti,  mi  permetto  qui  invece  di  far  rimarcare  una 
volta  ancora,  che  la  temperatura,  come  vorrebbe  taluno,  per 
quanto  grande  e indiscutibile  sia  la  sua  influenza  sul  fenomeno 
della  periodicità,  non  basta  però  a spiegarlo. 


Come  è apparso  dai  fatti  sopra  esposti,  aiialogamcnto  a 
quanto  avea  già  dimostrato  per  gli  aspergilli,  i peuieilli  pure 
durante  l’  inverno  (mi  riferisco  sempre  allo  condizioni  climatiche 
dell’ ambiento  in  cui  furono  da  me  studiati)  anche  modificando 
artitìcialmente  le  condizioni  naturali  della  temperatura,  nel  senso 
più  possibilmente  favorevole  al  loro  sviluppo,  hanno  presentato 
ancora  complessivamente  un’  attività  tossica  minore  che  nelle 
altre  stagioni  e sopra  tutto  nella  primavera  e nell’  autunno, 

D’  altra  parte,  come  è pure  ap[iarso  dallo  suesposte  espe- 
rienze, più  di  una  volta  si  ebbero  casi  di  penicilli  che  anche 
coltivati  durante  1’  inverno  alla  bassa  temperatura  dell’  ambiente, 
hanno  raggiunto  il  massimo  di  tossicità;  menti-e  altri,  cresciuti 
in  primavera  o in  autunno  nelle  migliori  condizioni  esteriori  per 
svilupparsi,  si  presentarono  del  tutto  innocui. 

La  temperatura  quindi,  ripeto,  non  basta  per  se  sola  a spie- 
gare il  complesso  fenomeno  della  periodicità  delle  muffe  in  rap- 
porto colle  stagioni;  nello  stesso  modo  che  la  temperatura  non 
basta  a spiegare  la  periodicità  annuale  dei  vegetali  in  gènere. 

Mille,  infatti,  sono  gli  esempi  di  piante  che  nell’  inverno 
entrano  in  stato  di  riposo  se  anche  coltivate  in  serre  a tempera- 
tura più  possibilmente  favorevole  alla  loro  attività  di  vegetare; 
come  non  mancano  esempi  in  botanica  di  piante  il  di  cui  periodo 
di  attività  corrisponde  in  natura  all’  inverno,  invece  che  all’  o- 
state.  j\Ia  con  tutto  ciò  nessuno  potrà  mai  negare  1’  influenza 
della  temperatura  sulla  vita  periodica  delle  piante,  come  nessuno 
potrà  mai  ammettere  che  la  temperatura  costituisca  1’  unica 
causa  del  fenomeno  stesso. 


Reggio -Emilia  28  Settembre  1908. 


APPENDICE. 

Il  Tiraboschi  in  un  recente  lavoro  (Ulteriori  osservazioni  sulle 
muffe  del  Granturco  guasto.  Ann.  di  Botanica  Voi.  VII.  1908),  uscito 
quando  il  presente  mio  era  già  in  corso  di  stampa,  espone  tra  gli  altri 
anche  i risultati  delle  sue  osservazioni  sul  mio  Aspergillo  variane  (ch’egli 
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chiama  asp.  versirolor  ) escpnitc  nel  Laboratorio  battoriologico  della 
Sanità  Piib.  sotto  la  direzione  del  Prof.  Gosio.  L’  A.  a proposito  di 
questo  nuovo  aspergillo  scrive:  « In  conclusione  P Asp.  di  Ceni  è una 
specie  diversa  dall’  Asp.  Webiner  e forse  anche  dal  Sterigmatocyst>s 
versicolor  Vuillemin  Coltivandolo  però,  egli  prosegue,  sempre  alla  stessa 
temperatura  e sugli  stessi  substrati,  non  ho  osservato  mai,  nel  volgere 
di  ben  due  anni,  le  variazioni  di  sviluppo  e di  colore  segnalate  da  Ceni; 
cosi  p.  es.  su  polenta  a 25  lo  sviluppo  o la  fruttificazione  erano  rigo- 
gliosi dopo  4 5 giorni  anche  noi  mesi  d’  inverno  (anni  1905-6  7 8)  e 
lo  strato  conidifero  era  costantemente  verde  in  tutte  le  stagioni.  » 

Dopo  la  mia  pubblicazione  in  cui  esponevo  i risultati  da  me  avuti 
con  questo  Asp.  isolato  nel  1904  e studiato  per  due  anni  (1904-1905), 
in  seguito,  per  altri  due  anni  (1906  -1907),  ho  ripetuto  più  volte  le  mie 
osservazioni  alla  stessa  temp.  e sullo  stesso  substrato  degli  anni  prece- 
denti, ma  non  arrivai  più  a ottenere  tutte  le  variazioni  di  colore  osservate 
prima.  Il  rosa-carneo  e il  giallo-cromo  ui.iiicarono  affatto  in  questi  suc- 
cessivi trapianti  e 1’  Asp.  crebbe  mantenendosi  prevalentemente  di  un 
color  verde  ora  cupo,  ora  giallastro;  a un  dipresso  come  accadde  d'osser- 
vare contemporaneamente  o quasi  al  Tiraboschi,  che  studiò  la  nuova 
specie  Aspergillare  con  un  .campione  da  me  inviatogli  nel  1905. 

Questi  risultati  diversi  del  potere  croniogeno  ottenuti  col  fungo  isolato 
di  recente  e col  fungo  invecchiato  nel  laboratorio  e sottoposto  a ripetuti 
trapianti,  mi  ricordano  ora  quelli  di  alcuni  campioni  di  Pe/iicillum  glau- 
cum,  i quali,  come  ho  fatto  notare  nella  presente  memoria,  mentre  nel  primo 
e anche  nel  secondo  anno  d’  osservazione  presentarono  delle  periodiche 
variazioni  nel  colore  tipico  del  feltro  in  rapporto  colle  stagioni,  invece 
negli  anni  successivi  perdettero  per  sempre  il  lor  coloro  primitivo,  assu- 
mendo le  colture  tinte  atipiche  in  qualsiasi  epoca  dell’  anno. 

Probabilmente  si  tratta  qui  di  un  fenomeno  di  adattamento,  di  pro- 
prietà croniogene  che  si  modificano  o scompaiono  coi  ripetuti  trapianti 
delle  muffe,  e forse  può  darsi  che  in  ciò  si  debba  ricercare  la  ragione 
per  la  quale  il  Tiraboschi  stesso,  come  egli  asserisce  nella  sua  pregiata 
memoria,  non  è arrivato  a riprodurre,  durante  le  sue  deligenti  ricerche 
di  identificazione  e di  controllo,  neppure  il  color  aranciato  e il  rosso 
indicati  da  Coup  in  o Fri  ed  e 1 per  la  loro  Sterigmatocystis  versicolor 
Vuillemiii. 

Il  Tiraboschi  per  spiegare  seriamente  la  diversità  tra  i miei  e i 
suoi  risultati,  s"  affretta  però  subito  a diro  che  i colori  da  me  ottenuti  nel 


1 Nolisi  die  lo  stesso  A.  in  una  sua  nota-|)(.leinica  precedente  (Hii’ista 
pclhii^rol.  italiana.  Anno  VI  F,  .5  1906)  in  dife.sa  del  suo  Maesiro  Prof.  Gosio, 
protestando  vivamente  perdiè  avevo  cliiamato  il  mio  Aspergillo  una  nuova  specie 
di  aspergillo  i-ariins,  allermava  die  non  si  trattava  di  una  specie  diveisa  da 
quella  dell’  Jsperf’illus  lariaas  del  Welimer,  avendo  egli  trovato  die  era  una 
specie  ad  e.ssa  afline. 
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ll>04-05  col  mio  Aap.  si  devono  evidenlomento  a liquido  Raulin  di 
couipcsizioiie  non  costante  o a temperatura  non  costante  oppure  a impu- 
rità delle  colture  stesse. 

Abituato  ormai  a questo  .sistema  di  critica,  che  paro  il  preferito  dalla 
scuola  a cui  appartiene  1’  egregio  micologo,  tni  permetto  qui  solo  di  far 
notare  come  questi  sia  forse  un  pò  troppo  precipitato  nel  negare  ogni 
intliienza  dello  stagioni  sulle  mulle,  in  base  solo  ai  scarsi  fatti  da  lui 
osservati  col  mio  Asp.  varians. 

Egli  però,  sebbene  non  lo  dica  esplicitamente,  pare  che  non  voglia 
escludere  l’ induenza  che  può  esercitare  la  temperatura  delle  diverse  sta- 
gioni sui  colori  delle  muffe,  e allora!  ..  allora  la  sua  solenne  protesta  contro 
r influenza  delle  stagioni  sulla  periodicità  dei  fenomeni  vitali  delle  muffe 
mi  sembra  flato  sprecato,  non  avendo  io  mai  pensato,  come  1’  egregio  Autore 
vuol  far  credere,  ad  escludere  la  temperatura  dai  fenomeni  naturali  che 
costituiscono  le  stagioni. 


Spiegazione  della  Tavola. 


Penicillunt  f’iuucum  N.  20. 

P ~ Aspello  della  roltiira  cresciuta  a teinpetalura  ambiente  durante  la 
piinaicra  e I' autunno  del  1 00 Ì-05-00-07. 

A/".  2.  - Id.  As[>elto  della  collura  cresciuta  a temperatura  ambiente 

nell’ esule  1005  0(5. 

Penicitlum  f’Iaucnm  IN.  46, 

3.  - Aspetto  (Iella  cultura  cresciuta  nei  mesi  di  dicembre  1904  e No- 
vembre 1905  alla  stufa. 

^ 'fi  ~ bl-  (.resciula  a temperatura  ambiente  nella  pr-imavera  e 

autunno  (905,  nel  1906  e nel  1907. 

/ o.  - Id.  cresciuta  a temperatura  ambiente  nell’  inverno  1904  e 
nell’ estate  1905. 

i'tg.  6.  - Id,  cresciuta  a temperatura  ambiente  neH’eslate  1905-06. 

Penit  itlurn  gluucurn  N.  57. 

l'ig.  7 - Aspetto  della  collura  cresciuta  a temperatura  ambiente  nella  prima- 
vera e autunno  1905  e 190(5. 

lUg.  8.-  Id.  cresciuta  alla  stufa  nell’ inverno  del  1905  e del  1007. 


Rivista  sper.  di  Freniatria.  Voi.  XXXIV.  Tav.  IX, 


CENI.  Sulla  periodicità  dei  penicilli  verdi. 


hi  T(xkuuudi  e Pfran  fìur^- 
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